ЛИСАКОВСК 


НАРОДНАЯ ГАЗЕТА 


Ф Сгороаского оперативного совешания 


Господдержка предпринимателей: доходы в бюджет растут 


В ходе еженедельного оперативного совещания был 
рассмотрен вопрос реализации государственных программ 
поддержки и развития бизнеса в Лисаковске. Докладывал 
руководитель отдела предпринимательства и сельского 
хозяйства акимата Лисаковска Дамир Токжанов. 


Работа в этом направлении, ко- 
нечно, ведется большая. Наши пред- 
приниматели, а также стартапы, могут 
пользоваться поддержкой сразу не- 
скольких госпрограмм («ДКБ-2020», 
«Программа тенговой ликвидности», 
«Государственная программа развития 
занятости и массового предпринима- 
тельства «Енбек», региональные про- 
граммы «Кос колдау» и МФО «Атаме- 
кен»). И они ее получают. Помогают им 
в этом местные исполнительные органы 
и бизнес-сообщество. Результат общих 
усилий таков: с начала года количество 
действующих предпринимателей уве- 
личилось на 6,4% и составило 85,3%. 
Из зарегистрированных на сегодня 
1843 субъектов малого предпринима- 
тельства действуют 1573. Сказалось 
это и на размере налоговых отчисле- 
ний. Предприниматели Лисаковска на 


1 октября выплатили в бюджет в виде 
налогов 215,1 млн тенге. Это больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года на 5,7%. 

В этом году лисаковским предпри- 
нимателям удалось в рамках «Дорож- 
ной карты бизнеса 2020» получить 
одобрение по субсидированию про- 
центной кредитной ставки десяти про- 
ектов на общую сумму 184,5 млн тенге. 

Областной бюджет выделил ини- 
циатору строительства спортивно- 
развлекательного парка «Алакай» 23 
млн тенге на подведение инженерной 
инфраструктуры. 

рамках реализации «Про- 
граммы тенговой ликвидности» 
Лисаковску выделен один проект. 
Имеются два потенциальных пре- 
тендента. Обшая сумма проектов 
составляет 153 млн тенге. 


Согласно плану, утвержденному 
областью, в 2019 году по программе 
«Енбек» лисаковцам могут выдать 14 
микрокредитов на обшую сумму 165,3 
млн тенге, осушествить гарантирова- 
ние четырех проектов на сумму 4,3 млн 
тенге. Из 165,3 млн тенге 115,3 долж- 
ны быть выданы через банки второго 
уровня и 50 млн тенге - через Фонд 
финансовой поддержки сельского хо- 
зяйства. 

Банками второго уровня принято 
семь проектов на общую сумму 86,2 
млнтенге. Шесть изних (четыре прошли 
через «АТФ банк», два через «Народ- 
ный банк Казахстана») одобрено. Речь 
идет об общей сумме 79,2 млнтенге. На 
них согласно бизнес-проектам будет 
осуществлен закуп медицинского обо- 
рудования, приобретены здание кафе, 
погрузчик, бокс, автотранспорт. 

Нарассмотрении остается заявкана 
7 млн тенге на приобретение автотран- 
спорта для пассажирских перевозок. 

Фондом финансовой поддерж- 
ки сельского хозяйства одобрен 
один проект на сумму 4,5 млн тенге. 


Еше по пяти на обшую сумму 44 млн 
тенге ведется сбор документов. 

Реализация уже поддержанных 
вышеупомянутых проектов позволила 
создать в городе 12 новых постоянных 
рабочих мест. 

В 2019 году запланированы до- 
полнительные показатели по плану, 
согласно которому выделены 22,3 млн 
тенге на микрокредитование женщин- 
предпринимателей (освоены по двум 
проектам). Неосвоенными пока оста- 
лись средства по четырем потенциаль- 
ным предложениям от молодежи, в 
том числе категории МЕЕТ, молодых 
предпринимателей, членов молодых и 
малообеспеченных многодетных семей 
и малообеспеченных трудоспособных 
инвалидов. Дело в том, что у молодежи 
нет достаточного залогового имуще- 
ства, а многие активные люди из этой 
категории предпочли ограничиться без- 
возмездным грантом в 200 МРП. 

Из-заотсутствия денежныхсредств 
для предоставления гарантии, преду- 
смотренной в программе «Енбек», от- 
каз получили два проекта на общую 


\-— опти. 


сумму 28,4 млн тенге и прокредитова- 
лись через Государственную програм- 
му «Дорожная карта бизнеса 2020». 

Вместе стем, с начала 2019 года по- 
лучили отказ в банках второго уровня 
по разным причинам: низкая стоимость 
залогового имущества, наличие соза- 
емщика, недостаточный уровень до- 
хода - четыре проекта на общую сумму 
34,4 млнтенге. 

Как мы уже рассказывали, в Лиса- 
ковске активно ведется бесплатное об- 
учение азам ведения бизнеса по проек- 
там «Бастау Бизнес», «Жас кәсіпкер». 
Делились с молодежью, посещая шко- 
лы и колледж, историей своего успеха 
молодые предприниматели Аман А. Г., 
Сухин Р. В., Полторадин А., Старков С., 
Буракова Г. и их начинающие коллеги 
изчисла молодежи - Кетебаев Е. и Урсу- 
лова К. Об этих встречах, о становлении 
их бизнеса, жизненных историях рас- 
сказывали и мы. Для того чтобы под- 
растающее поколение знало: при жела- 
нии развивать свое дело у нас можно. 


(Окончание на 8 стр.). 


«Звезды 


«Звезды 
в Октябре» 


Талантливые вокали- 
сты поселка Октябрьского 


ВАШИ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ! 


«Лидер-2010» ЖШС 29.12. 2011 ж. МеЕ22 күәлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы 
«Бек+» ЖШС 11. 04. 2017 ж. МеҒ50 күәлігі нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 


на І полугодие`2020тода 


Свидетел ТОО «Л 2010» МеЕ22 от 29. 12.2011 Комитет по контролю и надзору финансового рн 4 690 тенге подарили своим землякам 

ьСтво «Лиде » (42: г. ; 

Свидетельство ТОО а. №750 от 11. 04. 2017г. финансовых организаций Национального Банка 4 концерт «Звезды В Октяб- 
Республики Казахстан 


для предприятий - 4 ре». Посвящена шоу- 
| 4732 тенге. Әшилрә Я8УЕРЬ Шо е) : программа была празд- 
На программу 


нованию дня рождения 
кабельного ТУ - 470 тенге. 


! поселка. В течение двух 
ЕТ Радуга”. а 


часов исполнением музы- 
кальных композиций зри- 

Если вы позвоните нам по тел. 3-64-96, НЙ а ннен 
Волкорезов, Александр 

МЫ ПРИДЕМ К ВАМ и выпишем газету | —Дмитриенко, Владимир 
Котляр, СветланаИлензер, 

Анна и Татьяна Ярошенко. 
Сюрпризом для многих 
стало премьерное высту- 


Облигациялар бойынша мелшерлеме | . аа ыы огней 
_ Е го дуэта Елены Рупп и Сер- 
Ставка вознаграждения по облигациям . -- әш, к гея Бадингера. В качестве 


гостя для октябрьцев спел 
Каирбек Ергалиев. 


Елена ВАСИНА. 


Е сли мечтаешь - 

нае 2 т . дж. дерзай 

г) 24 <: ЕЕ» б => ШТ 2 | ә - . Увлечение может стать 

Ее РАССРОЧКА % % мерой 

| взвешивание Жаа і Бөліп төлеуге болады В» А господдержка государ- 
огни ства содействует вопло- 


они жады ел щению мечты 2 стр. 


Юбилей у тренера 

Занятия спортом помо- 
гают подросткам избежать 
дурных компаний, ошибок, 
уверен тренер ДЮСШ Сер- 
гей Козаченко. В эти дни он 


отмечает свой 
юбилей 7 стр. 


ТЕ 6-17 АК «СОЮЗ» 


НОЯБРЯ |г. Лисаковск 


Т.: 8-702-964-53-17, 8-776-714-44-68 
дка «ДСУ-50» 


Е ! е. 
14 ноября: 0/-6°С “---“ 15 ноября: -3/-119С “---“ 16 ноября: +1/-11°С 17 ноября: +3 /-4°С 


Ф Обсужаая Поспание 


Послание - руководство к действию 


Во-первых, Послание президента очень предметно. В нем 
нет общих фраз. Какого вопроса бы он ни касался. 


Что меня привлекло в Посла- 
нии? Прежде всего то, что малый 
бизнес освобождается от налогов. 
Ни для кого не секрет, что он и так 
дышит на ладан. А тут вдруг еще 
пенсионные начисления с работо- 
дателей за каждого работника в 
размере 5 процентов. По моему 
мнению, их надо убрать совсем. 

Заслуживает внимания отно- 
шение к полиции. Не держи-хватай 


Лисаковские 


ее функции, а защита населения, тог- 
да и уважения к ней будет больше. 
Создание специального отде- 
ла при Администрации президен- 
та, который будет следить за тем, 
как реагируют на обращения 
граждан на всех уровнях власти, 
тоже направлено на защиту людей. 
Как и сбор в суде дополнитель- 
ных сведений о человеке и его дея- 
ниях, причем ответственность за это 


В этом году в рамках государственной 


ложится на государственный орган, 
ане на гражданина или бизнес. 

Наша жизнь - это цены на про- 
дукты первой необходимости. В По- 
слании президент тоже уделяет это- 
му внимание, отмечая, что они вы- 
соки - «от продуктов питания до 
одежды и стоимости различных 
услуг». 

...Нельзя забывать и об «эконо- 
мике простых вещей». 

Большой раздел Послания по- 
священ вопросам социальной 
поддержки, жилищной проблеме. 


поваром на производ- 


В течение трех лет должна быть 
решена программа поддержки 
малообеспеченных многодетных 
семей. 

Одним словом, Послание пре- 
зидента читается как документаль- 
ный роман. Хорошо, если он будет 
реализован на деле. 


Александр ЯЦЕНКО, 

депутат городского 

маслихата, 

директор 

ТОО «Лисаковсктранссервис». 


да старшая дочь пошла 


библиотекари - 
лучшие в области 


В течение трех ме- 
сяцев все центральные 
библиотечные систе- 
мы Костанайской об- 
ласти участвовали в 
профессиональном 
конкурсе на лучшее 
рекламное пособие по 
библиографии «Рек- 
лама - движение к ус- 
пеху». Инициатором 
затеи выступило КГУ 
«ОУНБ имени Льва 
Толстого». Целью 
конкурса стало выяв- 
ление и распростране- 
ние лучших инноваци- 
онных библиотечных 
разработок, способ- 
ствующих популяриза- 
ции книги и чтения. 

На суд жюри были 
представлены трид- 
цать разработок. И 
лучшими из них при- 
знаны работы библио- 
текарей Лисаковской 
ЦБС. 

Гран-при завоева- 


ла заведующая отде- 
лом обслуживания 
библиотеки - филиала 
№2 Светлана Поливо- 
да. Светлана Викто- 
ровна разработала, 
что очень актуально в 
век цифровизации, 
рекомендательный 
список литературы 
для молодежи «Круг 
молодежного чте- 
ния». 

Первое место в 
областном конкурсе 
было отдано лэпбуку 
по психологии «Чело- 
век - мир» заведую- 
щей отделом обслу- 
живания центральной 
библиотеки Салтанат 
Кажановой. 

Светлана Викто- 
ровна и Салтанат Те- 
мирхановна награж- 
дены грамотами и па- 
мятными призами. 


Елена ВАСИНА. 


Программы развития продуктивной 
занятости и массового предприниматель- 
ства «Енбек» в Лисаковске по грантовому 

финансированию была предусмотрена 
выдача солидных выплат. Безвозмездных. 


РЕДНАЗНА- 
| ЧЕНЫ они для 
тех, кто бук- 
вально с нуля 
готов начать свое соб- 
ственное дело. Речь идет 
о 2 грантах в размере до 
100 МРП и 22 грантах до 
200 МРП. Если быть точ- 
нее, о 24 судьбах, изме- 
нить которые к лучшему 
и предназначена эта 
Программа. 

Освоить их предла- 
галось безработным 
гражданам, людям, нуж- 
дающимся в поддержке 
государства. Тем, кто 
готов что-то делать, 
развивать свои навыки и 
таланты и тем самым в 
итоге зарабатывать. 
Стоит ли говорить, что 
для людей, не имеющих 
достаточного дохода, 
потерявших или не су- 
мевших найти работу, 


выданные на дело 200 
ГУ Уют ы | ГУУ У Ча к ал..ол.ғ.. «-ғазаж 


сестры ее папы. Сколь- 
ко себя помнит, обшива- 
ла кукол, затем себя, 
все, что можно было. В 
трудные для семьи вре- 
мена перешивала, под- 
гоняла, что позволяло ей 


стве. Она смогла устро- 
иться в столовую Кур- 
жункульского рудника. 

После того как Каб- 
жановы купили свою 
первую малометраж- 
ную однокомнатную 
квартиру, они решились 
на второго ребенка. Так 
семь лет назад на свет 
появилась малышка За- 
мира. 

Многодетными Каб- 
жановы становиться не 


в сад. Хотелось, чтобы 
ее маленькая принцесса 
была красивой. А потом 
Замира занялась танца- 
ми, вокалом. Так заро- 
дилась традиция шить 
новое платье к любому 
мероприятию, к любому 
празднику, событию, 
выступлению. Появи- 
лись заказы от знако- 
мых. Люди стали сове- 
товать начать зарабаты- 
вать этим ремеслом. 


Если мечтаешь - 


выглядеть не хуже дру- 
гих. Однако мама Асем 
не считала это занятие 
серьезным. А потому 
видела ее, скажем, юри- 
стом. И, окончив школу, 
Асем Кабжанова (семья 
ее к этому времени пе- 
реехала в Лисаковск) 


жан шоәна фл сх пт ..- «3-2 


удовольствием предло- 
жением воспользова- 
лась. После получения 
гранта, АСП, правда, 
платить семье переста- 
ли. С учетом грантовых 
средств их доход пре- 
высил необходимый по- 
рог. Но многодетная 
мама этим не опечали- 
лась. Говорит, она ни- 
когда не просила помо- 
щи, предпочитает зара- 
батывать сама. Теперь у 
нее появился такой 
шанс. На грантовые 
деньги она купила швей- 
ные машинки, оверлок, 
распошивалку по трико- 
тажу, манекен, утюг, от- 
париватель. На все это 
многодетной семье 
вряд ли бы удалось 
выкроить деньги. По 
проекту, защищаемому 
перед комиссиями, 
Асель Уалихановна бу- 
дет специализироваться 
на изготовлении детской 
одежды. Ее домашняя 
мастерская заработала 
совсем недавно, но она 
уже полностью погло- 
щена созданием комп- 
лектов национальной 
одежды для малышей на 


знаны работы библио- 
текарей Лисаковской 
ЦБС. 

Гран-при завоева- 


дены грамотами и па- 
мятными призами. 


Елена ВАСИНА. 


«Кыс-2020» 


5-6 ноября по всему Казахстану 

прошли массовые учения «Кыс 2020», в 
рамках которых была проверена готов- 
ность служб экстренного реагирования 
всех регионов к возникновению чрезвы- 


В лисаковский от- 
ряд экстренного реа- 
гирования входят от- 
ряды гражданской за- 
щиты восьми организа- 
ций. Они есть в ПХО 
«Лисаковскгоркоммун- 
энерго», СПЧ, «Каз- 
трансгаз Аймак», 
«Казхтелекоме», на 
станции скорой помощи, 
в полиции, ТОО «Уста 
плюс», ТОО «Оркен». На 
градообразуюшем 
предприятии имеется и 
газоспасательное обо- 
рудование. 

Готовность лисаков- 
ского отряда экстренно- 
го реагирования, со- 
стояшего из 27 единиц 
техники и ста человек 
личного состава, про- 
верил аким города Ал- 
мат Исмагулов. Алмат 
Ерикович расспросил 
людей, в чем нуждают- 
ся их подразделения 
гражданской зашиты 
для выполнения экст- 
ренного реагирования 
в случае ЧС. Осмотрел 
медицинское обору- 


чайных ситуаций. 


дование врачей, сух- 
пайки пожарных, обо- 
рудование газоспаса- 
тельной службы орке- 
новцев, функциональ- 
ность телефонной свя- 
зи представителей 
«Казахтелекома», 
обеспечение людей 
водой, теплой одеж- 
дой. В случае ЧС ее 
должно хватать на не- 
сколько суток. 

В целом готовность 
отряда акимом города 
признана удовлетво- 
рительной. Есть, конеч- 
но, рассказал он жур- 
налистам, вопросы к 
техническому оснаше- 
нию. Все функциониру- 
ет, но кое-что требует 
обновления. Эти вопро- 
сы будут решаться со 
временем, по мере вы- 
деления финансирова- 
ния. Хотелось бы ко- 
нечно, однако, чтобы 
это пригодилось толь- 
ко для учений. 


Елена 
НИКОЛАЕВА. 
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достаточного дохода, 
потерявших или не су- 
мевших найти работу, 
выданные на дело 200 
МРП, или 505 тысяч тен- 
ге, - это неплохое под- 
спорье. Тех, кто смог их 
выиграть, бесплатно 
еше и обучали азам ве- 
дения бизнеса. Люди 
прошли, не выезжая из 
Лисаковска, курсы «Ба- 
стау бизнес» и «Жас 
кәсіпкер», получили со- 
ответствующие серти- 
фикаты. Теперь у них 
есть право участвовать 
и в конкурсе на гранто- 
вое финансирование их 
бизнес-идеи, и на полу- 
чение микрокредита для 
развития бизнеса. 

Лисаковчанка Асем 
Кабжанова одна из тех, 
кто этой возможностью 
воспользовался. Она 
получила от государства 
безвозмездный грант в 
размере 505 тысяч и за- 
купила оборудование 
для своей, пока еще 
домашней, швейной ма- 
стерской. А ведь совсем 
недавно она и не мечта- 
ла о таком изменении в 
жизни. Асем Уалиханов- 
на находилась в декрет- 
ном отпуске с третьим и 
четвертым ребенком - 
двойняшками, и полмил- 
лиона ей взять точно 
было неоткуда. 

Асем Кабжанова ро- 
дилась и росла в совхо- 
зе Белинском Таранов- 
ского района. Шить 
обожала с детства. 
Даже сама не помнит, с 
чего это началось, но, 
говорит, хорошо шили 


ағ” Офдурй 96 %2%>у ЗАСА у ТЬЕЕ о 


стом. И, окончив школу, 
Асем Кабжанова (семья 
ее к этому времени пе- 
реехала в Лисаковск) 
поступила в ЛТК на пра- 
воведа. Правда, забегая 
вперед, скажу, что по 
полученной специально- 
сти девушка не работа- 
ла ни дня. Не ее это. 

Любовь свою Асем 
Кабжанова встретила 
здесь, в Лисаковске. А 
потом поехала с супру- 
гом к нему в Красногор- 
ское. Там молодые про- 
жили пять лет в кварти- 
ре, по соседству с кото- 
рой были уже брошен- 
ные, пустующие, холод- 
ные. Приходилось все 
это отапливать, но ре- 
зультатов это давало 
все меньше и меньше. 
Там, в Красногорском, 
юрист Асем Кабжанова 
освоила совсем новое 
дело: отработала три 
года карьерным пова- 
ром в АО «Шаймер- 
ден». Одним словом, ра- 
ботать эта молодая жен- 
щина не боялась никог- 
да. Так же, как и что-то 
менять в жизни. 

В 2009 году Асем 
Кабжанова вместе с 
мужем и первенцем, сы- 
ном Алишером (ему 
сейчас 15 лет, он зани- 
мается тяжелой атлети- 
кой), решили пере- 
браться в Лисаковск. 
Поначалу в течение по- 
лутора лет снимали 
квартиру. И копили на 
собственную. Очень- 
очень, говорят, стара- 
лись. Здесь Асем приго- 
дился ее опыт работы 


планировали. Но о тре- 
тьем малыше мечтали. 
Рискнули. И четыре 
года назад у них родил- 
ся сразу третий и чет- 
вертый ребенок - двой- 
няшки Дамир и Мадина. 
Теперь в этой семье 
двое мальчиков и две 
девочки. Много и хло- 
пот, поводов расти и 
развиваться, работать, 
думать о перспективах 
и о том, что пора рабо- 
тать на себя. Кстати, се- 
годня семья уже живет 
в трехкомнатной квар- 
тире. Тесновато и в ней, 
говорят. Есть мечта 
приобрести жилье по- 
больше. Но пока раду- 
ет и то, что люди сами, 
ни у кого не прося по- 
мощи, достигли такого 
результата. 

Активно шить Асем 
Кабжанова начала, ког- 


Был момент, когда 
Асем Уалихановна 
даже прошла платные 
курсы кройки и шитья, 
чтобы быть не просто 
увлеченной самоучкой, 
но и приобрести про- 
фессиональные навыки. 
Хотя полноценно, анеот 
случая к случаю, зара- 
батывать шитьем воз- 
можности пока не пред- 
ставлялось. Единичные 
заказы были, но мало. 
В апреле этого года 
Асем Кабжанову при- 
гласили в отдел занято- 
сти и социальных про- 
грамм. Рассказали, что 
ей, как многодетной 
маме, полагается ад- 
ресная социальная по- 
мощь. А также о том, 
что она может пройти 
курсы и получить грант, 
приобрести швейное 
оборудование. Она с 


ЗУБА ғ, АУ, ТТУ УТС 
уже полностью погло- 
щена созданием комп- 
лектов национальной 
одежды для малышей на 
обряд «тусау кесер» - 
разрезание пут. Есть у 
нее готовые платья для 
принцесс, фартуки для 
школьной формы... Да 
много чего. Теперь 
надо будет нарабаты- 
вать клиентуру. 

Сегодня Асем Уали- 
хановна увлечена но- 
вым делом. Говорит, 
что не разочаровалась 
в идее сделать его глав- 
ным. Она даже позволя- 
ет себе мечтать о том, 
что когда-нибудь у нее 
появится своя мастер- 
ская. Машинки шумят 
все-таки. Да и клиентов 
принимать лучше в осо- 
бом месте. 

В ходе нашего раз- 
говора выяснилось, что 
о помощи государства 
ее семье как многодет- 
ной Асем Кабжанова 
даже не думает. Она 
благодарна за то, что 
дали грант. Но, говорит, 
очень хотела бы не по- 
падать в разряд тех, кто 
может нуждаться. И 
удивилась, когда я рас- 
сказала ей, что с 2020 
года многодетные семьи 
будут получать пособие 
на детей вне зависимо- 
сти от размера их се- 
мейного бюджета. Про- 
сто за то, что воспиты- 
вают четырех и более 
граждан нашей стра- 
ны... 


Елена 
СКИБАРДИНА. 


_ Время подводить итоги 


Приближается конец года. Уже можно подво- 


дить предварительные итоги, ещеесть время. 


внести в случае необходимости коррективы. О том, 
как исполнен бюджет города за 10 месяцев 2019 
года, отчиталась руководитель отдела финансов 


Заслушали ее доклад уча- 
стники совместного заседания 
депутатской фракции и комис- 
сии партийного контроля Лиса- 
ковского филиала партии «Миг 
Оцап». Передтем как Галина Ва- 
сильевна приступила к отчету, 
первый заместитель председа- 
теля лисаковского филиала 
партии «Нур Отан» Игорь Не- 
явко напомнил: партийный кон- 
троль за эффективностью ис- 
полнения всех государственных 
программ следует усилить. И 
особенно это касается бюдже- 
та. Ответственность за то, как 
он исполняется, возлагается на 
каждого члена партии. А пото- 
му вопросы задавать, интере- 
соваться происходящим не про- 
сто можно, а необходимо. 

И они к Галине Васильевне 
были. По итогам ее выступле- 
ния даже вынесено несколько 
дополнительных решений. На- 
пример, разработать предло- 
жения по изменениям и допол- 
нениям в Закон Республики Ка- 
захстан «О государственных 
закупках». С целью недопуше- 
ния их срыва. А такое, увы, слу- 
чается. Вот пример. В Лиса- 
ковске по семи школам были 
объявлены закупки на приобре- 
тение одежды и обуви для де- 
тей из малообеспеченных и 
многодетных семей на сумму 4 
млн 100 тыс. тенге. Однако за- 
вершить конкурс не удалось из- 
за отсутствия заявок от постав- 
щиков. В соответствии с Прави- 
лами конкурс должен быть про- 
веден только с предваритель- 
ным квалификационным отбо- 
ром. Мелкие поставщики не все- 


акимата Галина Ткалич. 


предложения в профильный ко- 
митет Мажилиса. 

За 10 месяцев 2019 года 
объявлено 65 конкурсов по гос- 
закупкам на сумму 3 млрд 531,6 
млн тенге. По результатам их 
проведения, а также факти- 
ческого выполнения работ и 
услуг сложилась экономия по 
трансфертам, которую необхо- 
димо уточнить на областной сес- 
сии маслихата. Она составила 
113 млн 202 тыс. тенге. В целом 
же по итогам года ожидается 
полное освоение бюджета. 


ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО 

За 10 месяцев 2019 года в 
городской бюджет и бюджет 
Октябрьского поступило дохо- 
дов всумме 2 млрд 67,3 млнтен- 
ге (без трансфертов), что соста- 
вило 106% к плану на отчетный 
период и 88% к плану на год. 
Это больше уровня прошлого 
года на 4,1%. 

Дополнительно в бюджет 
города поступило доходов 
119,4 млн тенге, в основном за 
счет перечисления разовых 
выплат. Трансферты состави- 
ли 3 млрд 083,8 млн тенге, или 
100% к плану. Освоены сред- 
ства в полном объеме. Испол- 
нение бюджета по расходам 
также стопроцентное. 

В бюджете предусмотрена 
реализация 15 инвестиционных 
проектов на сумму 1 млрд 654,8 
млн тенге. 11 изних - строитель- 
но-монтажные работы на 1 млрд 
636,9 млн тенге, 4 - проектно- 
изыскательские работы на 17,9 
млн тенге. 

За десять месяцев город 


ЧТО ПРЕДСТОИТ 

На91, 4% закончена рекон- 
струкция напорного коллекто- 
ра КО-1 от СБО до прудов на- 
копителей в Лисаковске, на 
93% - реконструкция канализа- 
ционных сетей от коллектора 
станции биологической очистки 
до прудов накопителей города. 
На 95-процентной стадии готов- 
ности находится первая оче- 
редь строительства развлека- 
тельного парка «Алакай» и 
строительство газовых котель- 
ных с реконструкцией тепловых 
сетей в Октябрьском. 

На 79% произведенарекон- 
струкция магистральной тепло- 
вой сети по ул. Пионерской от 
ТК-1 до ТК-6 ул. Горняков. На 
86,6% - реконструкция тепло- 
вой сети второго микрорайона. 

Начато строительство тен- 
нисных кортов в районе город- 
ского стадиона. 

Пошел второй год, как на 
самостоятельный, четвертый 
уровень бюджета перешел по- 
селок Октябрьский. 

Утвержденный план дохо- 
дов бюджета поселка в 2019 
году составляет 176,6 млн тен- 
ге. За отчетный период поселок 
перевыполнил его. 

В виде трансфертов в этом 
году ему было выделено 146,5 
млнтенге. Эти деньги полностью 
освоены. Больше всего- 89,9 млн 
тенге из областного бюджета - 
потрачено на средний ремонт 
дорог от ул. Целинной до моста. 
Выделила область 33,6 млн тен- 
ге на проведение среднего ре- 
монта дороги по ул. Алма-Атин- 
ской. Еще 15 млн тенге - на уста- 
новку двух игровых и двух 
спортивных площадок. 

4,2 млн тенге на благоуст- 
ройство придомовой террито- 
рии по улице Омарова (д. 15, 17) 
выделил городской бюджет. 2,3 
млн тенге республика - на уве- 


В ходе совместного заседания депутатской 
фракции партии «Миг Оғап» в Лисаковском 
городском маслихате и комиссии партийного 
контроля Лисаковского филиала партии «Миг 
О{ап» был рассмотрен вопрос регулирования 
земельных отношений в соответствии с Земель- 


ным кодексом Республики Казахстан. 


ЛАВНЫЙ специа- 
лист отдела земель- 
ных отношений аки- 
727772 мата города Мария 
Терентьева рассказала, на ка- 
кие участки и для каких целей 
в этом году после проведения 


аукционов было продано пра- 
во аренды. Так что в скором 


ных участков для ведения лич- 
ного подсобного хозяйства. В 
постоянное землепользование 
передано 13 участков. 

В целом же за 10 месяцев 
заключен 101 договор арен- 
ды на земельные участки, 29 
договоров купли-продажи. А 
также 24 договора купли-про- 


стникам совместного заседа- 
ния депутатской фракции и 
Комиссии партийного контро- 
ля рассказала консультант об- 
щественной приемной ЛГФ 
партии «Миг О{ап» Татьяна 
Болтаевская. Она подвергла 
критике недисциплинирован- 
ность некоторых депутатов, 
отметив: есть среди них такие, 
кто позволял себе не прихо- 
дить в назначенное время на 
намеченные приемы с их уча- 
стием. Приходилось прием 
закрывать имеющимся резер- 
вом. Бывает и такое, что депу- 
таты решают вопрос, с кото- 


времени рым к ним 
мы долж- обратился 
52 Земельные участки >= 
увидеть но в извес- 
несколь- тность об- 
ко новых ществен- 
частных ПОЛ ЫЗ юЮтсв СП осом ную прием- 
обьектов | ную не ста- 
в нашем вят. 


городе. На улице Верхнето- 
больской 0,5 га приобретено 
для размещения склада по 
хранению сельскохозяйствен- 
ного инвентаря. По этой же 
улице выделено еще 0,0124 га 
для размещения автомойки. 
На аллее Сатпаева, как уже 
заметили многие, строится 
кафетерий. В поселке Ок- 
тябрьском по улице Омаро- 
ва выкуплена аренда 0,0150 га 
для размещения объекта тор- 
говли придорожного сервиса. 

В 2019 году в государ- 
ственную собственность было 
возвращено 44 земельных 
участка, предоставленных ра- 
нее для садоводства. Удалось 
выявить восемь земельных 
участков, используемых с на- 
рушением земельного законо- 
дательства. Без какого-либо 
оформления и разрешения до 
этого момента, например, не- 
которыми предпринимателя- 
ми использовались участки на 
аллее Сатпаева и в парке По- 
беды для развлекательных це- 
лей. Незаконно был установ- 
лен контейнер возле одного из 


дажи права на аренду. 12 из 
них предоставлены по резуль- 
татам шести аукционов. 

В целом за этот период от- 
делом оказано 348 госуслуг. 
Самые популярные из них - 
приобретение прав на земель- 
ные участки, которые находят- 
ся в государственной соб- 
ственности, не требующие 
проведения торгов (конкур- 
сов, аукционов), - 98, и утвер- 
ждение землеустроительных 
проектов по формированию 
земельных участков - 98. 40 раз 
лисаковцы обращались за ут- 
верждением кадастровой 
(оценочной) стоимости зе- 
мельных участков, продава- 
емых в частную собствен- 
ность. 

Привела Мария Николаев- 
на и несколько интересных 
цифр. 

Согласно земельному ба- 
лансу общая площадь терри- 
тории Лисаковска составляет 
15086 га. 7831 изних- это зем- 
ли населенных пунктов. 2848 - 
земли промышленности, 1153 
- земли, предназначенные для 


За девять месяцев это- 
го года депутаты лисаковско- 
го маслихата, как и было 
запланировано, провели 41 
прием. К ним обратился 51 
человек. По 39 обращениям 
вопрос удалось решить по- 
ложительно. Положитель- 
ной Татьяна Болтаевская 
назвала работу в обще- 
ственной приемной и таких 
депутатов, как Игорь Неяв- 
ко, Аблайхан Демисенов, 
Айман Кадырханова, Евге- 
ния Езехель. 

С ноября, отметила Тать- 
яна Болтаевская, меняется 
регламент работы приемных 
при филиалах партии. Теперь 
депутаты будут обязаны 
проводить приемы не толь- 
ко вобщественной приемной 
филиала, но и натерритории 
своих избирательных окру- 
гов или первичных партийных 
организаций. А это налагает 
еще большую ответствен- 
ность на депутатский корпус. 
Периодичность встреч с из- 
бирателями станет более 
плотной. будут осушеств- 


и фи ыы мм АЛ-АААЗ”д14 5-28! Ы мінекей, 


лами конкурс должен быть про- 
веден только с предваритель- 
ным квалификационным отбо- 
ром. Мелкие поставцики не все- 
гда могут его пройти. Крупные 
такими суммами, как полдесят- 
ка миллиона, не интересуются. 
Помощь, конечно, можно рас- 
пределить между нуждаюши- 
мися в виде денег, но, считают 
наши партийцы, одежду купить 
эффективнее. Тогда деньги бу- 
дут тратиться точно именно на 
детей. Воти собираются вносить 


В АИК сут ғы рощ ілгта т ГУ ЛЕА 
636,9 млн тенге, 4 - проектно- 
изыскательские работы на 17,9 
млн тенге. 

За десять месяцев город 
полностью закончил реализа- 
цию четырех проектов. Достро- 
ены городской стадион, дом по 
адресу 7-17, сети к нему, произ- 
ведена реконструкция станции 
биологической очистки сточной 
воды в Октябрьском. Кроме 
этого, выполнены работы по 
капитальному ремонту здания 
ДК «Россия» на 169,9 млнтенге. 


=. мии гсги с па члси уч” 


ройство придомовой террито- 


рии по улице Омарова (д. 15, 17). 


выделил городской бюджет. 2,3 
млн тенге республика - на уве- 
личение заработной платы. 
Красногорскому выделены 
трансферты в размере 616 тыс. 
тенге. За 10 месяцев 2019 года от 
налогоплательщиков села в бюд- 
жет поступило 915,2 тыс. тенге. 
Расходы местного самоуправле- 
ния составили 416,5 тыс. тенге. 


Елена НИКОЛАЕВА. 


ми мо колохзовалуоо участки па 
аллее Сатпаева и в парке По- 
беды для развлекательных це- 
лей. Незаконно был установ- 
лен контейнер возле одного из 
местных магазинов. Теперь, 
после проведения ряда про- 
цедур, за право пользоваться 
метрами государственной 
земли люди платят. Как пояс- 
нила Мария Николаевна, впол- 
не подъемные для них суммы. 

В частную собственность 
бесплатно с начала текущего 
года предоставлено 8 земель- 


прин әткатлоклхоола составляс! 
15086 га. 7831 изних- это зем- 
ли населенных пунктов. 2848 - 
земли промышленности, 1153 
- земли, предназначенные для 
садоводства. А 697 - это лес- 
ной фонд. Земли запаса рас- 
положены на 1980 га. 


О ДИСЦИПЛИНЕ 
ДЕПУТАТОВ 

О работе членов депутат- 
ской фракции в общественной 
приемной Лисаковского го- 
родского филиала партии уча- 


<< и АРИ" -"ДАТАН”ітіл іш 
ность на депутатский корпус. 
Периодичность встреч с из- 
бирателями станет более 
плотной, будут осушеств- 
ляться выездные приемы. 

Анонсы, графики по тра- 
диции станут публиковаться 
в социальных сетях, сред- 
ствах массовой информации, 
а также направляться в пер- 
вичные партийные организа- 
ЦИИ. 


Беимбет Майлин родился в 1894 году в кочевье Актобе 
Дамбарской волости Кустанайского уезда (бывший Таранов- 
ский, ныне - им. Б. Майлина район Костанайской области). 


АНО ЛИШИЛСЯ роди- 
телей и воспитывался у ба- 
бушки Байдас. Научился у 
муллы по- 
нимать казахское 
письмо в арабском 
графическом изобра- 
жении. 

С юных лет Беим- 
бета отличало осо- 
бое стремление к 
учебе. Повзрослев, он поступил в 
медресе в г. Уфе, где учились мно- 
гие его сверстники-казахи. В мед- 
ресе учащиеся изучали религиоз- 
ные предметы, зубрили назидания, 
хадисы Корана, а Беимбет нашел 
еще время для изучения русского 
языка. При медресе существовала 
четырехклассная русская школа. 
Беимбет охотно посещал ее. И вско- 
ре начал читать в подлиннике произ- 
ведения русских классиков - Л. Тол- 
стого, Н. Гоголя, А. Чехова, М. Горь- 
кого и В. Короленко. Особенно ув- 
лекся творчеством Чехова. 

Его первое произведение «Па- 
мятник Шуге», опубликованное в 
журнале «Садак», признали весь- 
ма удачным. К сожалению, твор- 
ческая радость юноши была омра- 
чена его болезнью. Беимбету, про- 
учившемуся полтора года, при- 
шлось лечиться в Троицке. По сча- 
стливому стечению обстоятельств 
здесь он встретился с редактором 
журнала «Айкап» Мухамеджаном 
Сералиным, а также работавшим в 
издании Султанмахмутом Торайгы- 
ровым, впоследствии ставшим од- 
ним из виднейших казахских писа- 
телей. Встреча с профессиональны- 


ми литераторами еще больше усили- 
ла тяготение Беимбета к литературе. 
Из Троицка Майлин возвратился 


® К 125-петию со аня рожаения 


Беимбет Майлин: художник слова 


в родной аул, где стал учить ка- 
захских детей. В свободное время 
активно занимался творчеством. Его 
произведения, рассказывающие об 
аульной жизни, публикуются в этот 
период во многих газетах и журна- 
лах. 

Творческий путь Беимбета Май- 
лина начинался с создания поэти- 
ческих произведений - первым сти- 
хотворением, опубликованным в пе- 
риодической печати, были «Думы» 
(журнал «Айкап», 1914, №12). В сти- 
хотворениях «Черты мусульманина» 
(1912), «Нужда» (1913), «Скот» (1914), 
«Богатство» (1915), «Летний вечер» 
(1915) Майлин описывал свои разду- 
мья о жизни, несправедливости, тя- 
желой доле трудяшегося народа. 

Событиям национально-освобо- 
дительного восстания 1916 года по- 
свяшено стихотворение «Кровавый 
туман» (1916). Возлагая надежды на 
Февральскую революцию, написал 
стихотворения «В степи» (1917), «Ка- 
заху» (1917). 

В 1919-1921 годах, когда в тур- 
гайской степи утвердилась власть 
Советов, Беимбет Майлин стал при- 
нимать активное участие в обше- 
ственной жизни аула. И вскоре был 


назначен инспектором учебного от- 
дела Дамбарской волости, возглав- 
лял комиссию по оказанию помоши 
голодающим, руководил кружками 
самодеятельности в отряде чрезвы- 
чайного комиссара Степного края 
Алиби Жангельдина. Затем стал за- 
ведующим волостным учебным отде- 


лом и заместителем председателя во- 
лостного совета. Но не забывал и о 
творчестве. 

С 1922 по 1923 год Б. Майлин 
жил в Оренбурге, тогдашней сто- 
лице КазССР. Работал в редакциях 
газет и журналов, писал статьи, 
очерки, стихи. В Оренбурге вышел 
его первый сборник стихов, кото- 
рый быстро разошелся среди чи- 
тателей. В 1924 году писатель по 
поручению партийных органов в Ку- 
станае организовал новую газету на 
казахском языке под названием 
«Жана аул» («Новый аул»). Про- 
работав в ней год и наладив своев- 
ременный выпуск, уехал в Кзыл- 
Орду, новую столицу Казахстана, 
стал литературным сотрудником 
газеты «Енбекши казах» (нынешняя 
«Егемен Казахстан»). Затем был 
главным редактором издательства 
художественной литературы, воз- 
главлял редакцию газеты «Казак 
адебиети», входил в редколлегию 
ряда литературных альманахов и 
журналов. В это время активно за- 
нимается литературной деятельно- 
стью: пишет стихи, фельетоны, очер- 
ки, рассказы, повести. «Памятник 
Шуге», «Волостная Культай», «Ра- 


венство бедняка» и другие произ- 


ведения Майлина стали популярны- 


ми среди читателей. Особенно по- 
любился читателям поэтический об- 
раз Мыркымбая - простодушного, 
трудолюбивого казахского бедняка, 
воплотившего подлинные черты на- 
ционального характера. Одним из 


первых казахских писателей отозвал- 
ся на смерть В. И. Ленина стихотво- 
рением «Не рыдай, не плачь» (1924). 

«Реализм и профессионализм в 
нашей прозе в подлинном смысле 
этих слов более чем кем-либо с дру- 
гим связаны с именем Майлина. Это 
он был нашим первым прозаиком- 
художником -икак непревзойденный 
рассказчик, и как мастер крупной 
формы в прозе», - так отозвался Га- 
бит Мусрепов о большом мастере ху- 


‘дожественного слова. 


Можно только поражаться твор- 
ческой работоспособности Беимбе- 
та Майлина, в период 1923-1937 гг. 
выпустившего 55 книг. Прожив всего 
43 года, он успел написать несколько 
романов, 10 повестей, 15 поэм, мно- 
го стихов, очерков, фельетонов, 20 
пьес, либретто и сценариев. Такие 
крупные полотна прозы, как «Азамат 
Азаматыч», «Соседи», «Красное 
знамя», «Схватка», написанные в на- 
чалетридцатых годов, привлекают яр- 
кой образностью, сочными краска- 
ми, живыми искрящимися диалогами. 

Активная творческая деятель- 
ность Беимбета Майлина принесла 
ему заслуженную славу. В 1932 году 
общественность Казахстана торже- 


Елена ЛЕОНИДОВА. 


ственно отпраздновала двадцати- 
летие писательской деятельности 
Б. Майлина. Это был один из первых 
литературных юбилеев в республике. 

Почти весь творческий потенци- 
ал писатель отдал служению новым 
идеалам, искренне веря, что наступит 
светлое будущее. Но, как и многие 
люди своего поколения, попал под 
молох сталинских репрессий, став 
жертвой беззакония. 

Доброе имя Беимбета Майлина 
было восстановлено в 1957.году 
после реабилитации. Его книги вер- 
нулись к читателям и снова радуют 
их сердца. 

Указом Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева Тара- 
новский район Костанайской об- 
ласти в этом году переименован в 
район Беимбета Майлина. 


Источник: фагШ.5ргтад.К2 


ОДНО- 
КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 


Ф 6-29 (малосемейка). 
Т.: 8-705-621-16-86, 
8-775-584-60-36. 


ДВУХ- 
КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 


® 1-1. 

Т. 8-705-562-17-73. 

1-7, 3 эт., светлая, теплая, ев- 
роремонт. 

Т. 8-701-501-73-97. 

® 5 эт., м/к двери, ж/д, окна и 
балкон - пластик, меблирована, 
ипотека. 

Т.: 3-74-80, 8-705-860-99-76. 
Ө 1-25, 4 эт., 43 кв. м, комнаты 
изолированы, есть все. 

Т. 8-701-605-85-62. 

® 4-10, 4 эт., хорошая планиров- 
ка, теплая, большая кладовка, 
окна, двери заменены, балкон 
застеклен, счетчики на г/х воду, 
теплосчетчик, интернет, спутн. ТВ, 
домофон, торг при осмотре. 

Т.: 3-70- 

8-701-792- 99- 86. 

© 5-2, З эт., ж/д, счетчики, нов. 
двери и сантехника, теплая, 5 
млн. т., торг. 

Т. 8-777-373-89-54. 

® 5-7, 2 эт., 45,4 кв. м, комнаты 
изолированы, солнечная сторо- 


на, без балкона, 4,8 млн. т., торг. 
Т. 8-777-053-20-01. 


Ө в четырехквартирном доме в 
п. Октябрьском (ул. Горького, д. 2, 
41 кв. м, 1,8 млн. т., торг). 

Т. 8-701-736-29-73. 


ТРЕХ- 
КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 


Ө 1-2, 5 эт., домофон, тел., спутн. 
ТВ, ж/д, балкон застеклен, счет- 
чики, без ремонта, 3 млн. т. 

Т. 2-10-80. 

Ө 3-18, 5 эт., неугл., после ре- 
монта, частично меблирована. 
Т.: 3- 42-70, 

8-705-142- 22- 05. 

® 4-10, 5 эт., неугл., хороший 
косметический ремонт, 4,1 млн. т., 
торг при осмотре. 

Т. 8-777-998-95-41. 

© (5-7, окна, балкон - пластик, 
м/к двери, нов. сантехника) или 
меняю на 2-комн. кв. с вашей 
доплатой (1-3 мкр. не предлагать). 
Т.: 8-777-635-31-59, 
8-705-989-74-50. 

© 5-9, 1 эт., 62,4 кв. м, перепла- 
нирована из 4-комн. кв., частич- 
но меблирована, окна - пластик, 
нов. сантехника, торг. 

Т.: 3-92-13, 8- 777- 262- 96-99, 
8-705-329- 02- 89. 

Ө ул. пл. (5- 5, 1 эт., есть все, со 
встроенной ью, млн.т. ‚торг). 
Т. 8-777-053-20-01. 

Ө ул. пл. (7-4, перепланирована 
из 4-комн. кв., 4/5, современ- 
ная отделка, 2 балкона, пол с по- 
догревом на кухне и в ванной, 
бойлер, все виды счетчиков, до- 
мофон, нов. сантехника, спутн. 


Ө ул. пл. (11-29, 3 эт., меблиро- 
вана). 

Т.: 4-13-35, 8-777-134-01-32. 
© ул. пл. в п. Октябрьском (2 эт., 
ул. Целинная, ремонт, газовое 
отопление + гараж). 

Т.: 8-708-383-36-65, 
8-777-443-75-97. 

® вп. Октябрьском (ул. Целинная, 
д. 15, 1/2, 52 кв. м, перепланиро- 
вана, очень теплая, подвал 12 кв. м 
(погреб), приусадебный участок 1 
сот., 3,2 млн. т., торг). 

Т. 8-701-736-29-73. 


ЧЕТЫРЕХ- 
КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 


® 2-2 4 эт., есть все. 

Т.: 3-24-26, 8-701-528-23-22, 
8-701-528-17-21. 

® 4-18, 90 кв. м, солнечная, 
очень теплая, есть все. 

Т.: 3-64-92, 8-705-577-04-35. 
Ө ул. пл. (5-25, 3/5, 80 кв. м, две 
лоджии застеклены, окна - пластик, 
перепланирована (вход на кухню из 
зала), теплая, хороший ремонт, кух. 
и спальный гарнитуры, прихожая, 
шкафы-купе, 8,5 млн. т., торг). 

Т. 8-701-736-29-73. 

Ф ул. пл. (6-17, 5 эт., все есть, 
частично меблирована, стир. 
маш. в подарок). 

Т.: 3-56-98, 8-701-171-08-88, 
8-777-256-26-98. 

® ул. пл. (11 мкр., 5/6). 

Т.: 2-27-22, 8- 777. 697-16-76. 


ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР 


Ө двухэтажный коттедж с подва- 
лом (жил. пл. - 148 кв. м, все 
надворные постройки, гараж, 
РЕ сад, виноград). 
: 13-8, 

5 : 4-12- 46, 8-705-460-15-56. 

® коттедж (20-15, 4 комнаты, об- 
щая площадь 163 кв. м, жилая - 93 
кв. м, кухня - 18 кв. м, земля 10 сот., 
евроремонт, с мебелью и техникой, 
гараж на 2 машины с подъемными 


Ө дом (газ, вода подведены, все 
надворные постройки, колодец, 
сеновал, теплица), инвалидную 
коляску. 

А.: п. арен ул. Тоболь- 
ская, д. 100, 

т.: 5- 22: 10, 8-708-258-12-88. 

© дом вп. Октябрьском (газ. ото- 
пление, водопровод, хоз. пост- 
ройки, большой огород). 

Т.: 8-777-524-10-14, 2-11-35. 
© дом в п. Октябрьском (ул. Гор- 
ная, газ. отопление, водопровод, 
с/ув доме, большой огород, 
хоз. постройки, школа рядом). 
Т.: 2-11-35, 

8-777-443- 22- 56. 

® дом (3-комн., 83,7 кв. м, окна 
- пластик, теплый, хоз. построй- 
ки, сад, огород, насаждения). 
А.: п. Октябрьский, ул. Буден- 
ного, д. 39, кв 

т.: 5-20-15, 8- 777-242-56-81. 


ГАРАЖИ 


Ө кап. большой в «Восходе» (с 
погребом) и жел. в «Восходе» (с 
погребом, с /яма). 

Т. 8-777-054-96-67. 

© кап. в «Восходе» (первая ули- 
ца, 21,5 кв. м, крыша не протека- 
ет, погреб сухой, 700 т. т., торг). 
Т. 8-701-736-29-73. 


Ө в «Урале» (большой, угл.). 
Т.: 8-701-544-01-68, 


8-777-442-22-28. 


® в «Планете-1», нов. колючую 
оцинкованную проволоку (бух- 
та), багажник. 

Т.: 3-23-44, 8-777-134-15-48. 
Ө кап. в «Планете-2» (20,2 кв. м, 
свет, кирпичный погреб, пол за- 
бетонирован, полки, приватизи- 
рован, документы). 

Т. 8-777-637-38-26. 

© в «Рассвете» (все документы, 
полки, погреб, пол, освобож- 


ден). 
Т. 8-705-152-27-36. 


ТРАНСПОРТ, 
АВТО- 


Ф риэлторские услуги 


® эл. оборудование навесное на 
«ЗиЛ», ГАЗ-53. 

А.: 4-18-81, 

т.: 3-35-23, 8-705-329-04-99. 


АУДИО- 
ВИДЕОТЕХНИКА 


Ө телевизор «ЕС» (диаг. 81), 

муж. пуховик (р. 58-60), кож. курт- 

ку (р. 58-60), зим. шапку из нер- 

пы (р. 58), куртку «весна-осень». 

Все в отл. сост., торг. 

Т.: 3-42-06, в любое время, 

8-777-653-50-32. 

Ө телевизор «Ма{егт» (диаг. 
3 см). 

А.: п. Октябрьский, ул. Целин- 

ная, д. 13, кв. 3, т. 5-20-78. 


БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 


® 2-камерный холодильник «От- 
ланд» (цвет красный, 100 т. т.). 
Т.: 3-38-34, 

8-777-255- 81 -49. 

Ө стир. маш.-автомат «Самсунг» 
(5,5 кг, по цене покупателя). 

Т. 3-68-43 


ЕЖДА 

% ОДІ ЖД; пуховик темно- 
синего цвета с воротником из 
чернобурки (р. 48, 25 т. т.). 

Т.: 8-701-404-97-14, 3-26-84. 
Ө жен. циг. шубу (почти новая, 
о. 48-50 асптп сост Вт т темаг\ 


Ф договор купли-продажи/дарения/мены - 
® оформление перепланировки - 15000 тенге. 

® акт ввода в эксплуатацию - 2000 тенге. 

® оформление права собственности после 7 пет вла- 
дения (приобретательная давность) - 50000 тенге. 


5000 тенге. 


Ө кашемировое пальто (Турция, 
р. 48, 20 т. т.), нат. кож. куртки 
(утепленные, р. 48, в отл. сост., 
от 15 т. т.), жен. шапку из серо- 
голубой норки (9 т. т.), юбки раз- 
ной длины (р. 48, Москва, от 5 
т. т.), нов. сарафан (р. 56-58, 
Москва, 5 т. т.), столетник (3 т. 
т.), фикус 2 м (5 т. т.), толстянку 
(«денежное дерево», 3 т. т.). 


Е. " 
8-705-451-93-59. 

Ө муж. циг. полушубок, норк. 
шапку, брюки, пиджаки, костю- 
мы, охотничий плащ, муж. рубаш- 
ки, блузки, кофты, трико теплое, 
жен. пальто д/с, шубу (енот), 
жен. туфли (р. 36). 

А.: 5-17-16, т. 3-25-16. 

Ө нов. костюмы х/б (р. 48-50), 
нов. кирз. сапоги (р. 42), нов. фу- 
файки (р. 48-50), нов. валенки 
на резиновой подошве (р. 29), 
нов. раб. рукавицы х/б, нов. вя- 
заные подшлемники (черного 
цвета, заводская вязка). 

А.: 4-16-71, до 22 ч., 

т.: 3-98-74, 8-777-143-91-71. 
Ө красивые платья, кофты, шар- 
фы; мальч. костюм для занятий 
борьбой (на 6-8 лет, с обувью), 
туфли белые на «горке» (р. 39-40), 
шубу (бобер, р. 52-54), шапку из 
чернобурки. 

А.: 6-10-72, 

т. 3-02-56, после 19.30. 

Ө дет. зим. комбинезон на маль- 
чика (на 5-6 лет, б/у, 8 т. т.), дев. 
лыжный костюм (на 12-14 
лет, рост 164, верх - бело-ро- 


зпрый 14142 = ғатғака 1% 


> > -- = 


Ө 5-7, 2 эт., 45,4 кв. м, комнаты 
изолированы, солнечная сторо- 
на, без балкона, 4,8 млн. т., торг. 
Т. 8-777-053-20-01. 

Ө ул. пл. (5-19, балкон застеклен, 
окна - пластик, натяжные потолки, 
ванная, туалет - кафель, м/к двери). 
Т.: 8-705-237-03-61, 3-08-28. 
Ө ул. пл. (6-10, 2 эт.). 

Т.: 8-912-774-79-17 (ууһа%зарр), 
8-705-232-61-98. 

® ул. пл. (7-9, 5 эт., с мебелью, 
ремонт, без рассрочки). 

Т.: 8-777-972-43-26, 
8-705-196-51-11. 


из ч-комн. кв., 4/>, современ- 
ная отделка, 2 балкона, пол с по- 
догревом на кухне и в ванной, 
бойлер, все виды счетчиков, до- 
мофон, нов. сантехника, спутн. 
ТВ, мебель, неугл., через дорогу 
школа №5, 7,3 млн. т., торг). 
Т.: 8-775-968-10-24, 
8-771-313-22-11. 

Ө ул. пл. (11-6, 6 эт., неугл., ре- 
монт, счетчики, новые сантехни- 
ка, пол, лоджия, двери, окна, 
кондиционер, рядом больница, 
остановка, школа, д/сад, мага- 
зины, 12 млн. т.). 

Т. 8-777-373-89-54. 
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Все виды 


`НУЖНОВА Е. Н. 


нотариальных услуг 


4-00, 8-701-314-86-60 (М/һа!вАрр). 
т. - 9.00-18.00, обед - 13.00-14.00, Сб. - 9.00-13.00. 


Областной турнир по футболу 


В Лисаковске прошел от- 
крытый областной турнир по 
футболу среди спортсменов 
2004 года рождения. Лиса- 


Четырехборье 


В Караганде прошла 
республиканская матчевая 
встреча по четырехборью 


ковская команда, состоящая из 
учащихся лисаковской ДЮСШ, 
стала чемпионом. Тренирует 
ребят Андрей Бойчук. 


среди спортсменов 2006 г. р. 
и младше. Посвящена она 
была заслуженному трене- 
ру РК В. Карповой и прохо- 
дила в легкоатлетическом 
манеже Караганды. В про- 


Ф коттедж (20-15, 4 комнаты, об- 
щая площадь 163 кв. м, жилая - 93 
кв. м, кухня - 18 кв. м, земля 10 сот., 
евроремонт, с мебелью и техникой, 
гараж на 2 машины с подъемными 
воротами, теплые полы на 1 эт., ви- 
деонаблюдение, шаговая доступ- 
ность от города, 39 млн. т., торг). 
Т. 8-701-736-29-73. 

® двухэтажный коттедж в п. Ок- 
тябрьском (100 кв. м, теплый, 
светлый, натяжные потолки, окна 
- пластик, газ проведен, хоз. по- 
стройки, сад, огород, рядом д/сад, 
школа, магазины). 


Т.: 8-777-648-81-31, 5-14-14. 


ТРАНСПОРТ, 
АВТО- 
ЗАПЧАСТИ 


® «Рога Рез{а» (2000 г. вып.), 
мяг. уг.: диван + два кресла, дет. 
коляску «зима-лето». 

Т.: 8-701-598-50-00, 
8-705-523-69-48. 

® «Нива Шевроле» (2013 г. вып., 
газ-бензин, 2,1 л, 106 тыс. км 


пробег, полноприводная). 
Т.: 8-701-501-47-54, 3-58-97. 


синего цвета с воротником из 
чернобурки (р. 48, 25 т. т.). 

Т.: 8-701-404-97-14, 3-26-84. 

Ө жен. циг. шубу (почти новая, 
р. 48-50, в отл. сост., 5 т. т., торг), 
носки теплые ручной вязки 
для взрослых (по 600 т.), на- 
весное зеркало с белой от- 
делкой (2 т. т.). 

Т. 2-03-27. 

Ө шубу мутоновую (светлая, от- 
делка норка, р. 54-56, 40 т. т.), 
шапку муж. из нерпы (р. 56, 15 т.т.), 
нат. дубленку муж. (коричневая, 
р. 56, рост 180, 15 т. т.). 

Т.: 3-38-34, 8-777-255-81-49. 


Ө дет. зим. комбинезон на маль- 
чика (на 5-6 лет, б/у, 8 т. т.), дев. 
лыжный костюм (на 12-14 
лет, рост 164, верх - бело-ро- 
зовый, низ - серый, в отл. 
ебек. тт. 

А.: 4-16-71, до 22 ч., 

т.: 3-98-74, 8-777-143-91-71. 

Ө нов. зим. муж. циг. шапку 
(2500 т.), спецодежду: ватные 
брюки (р. 50, 1500 т.), нов. 
муж. молодежный современ- 
ный костюм (р. 50-52, 5 т. т., 
торг). 

Т.: 3-63-86, 

8-705-662-82-50. 


Мобильный центр занятости 


В Лисаковске начал 
работу мобильный центр 
занятости. Специалисты 
Центра занятости отдела 
занятости и социальных 
программ акимата горо- 
да выезжали на рынок 


В Костанае прошел открытый областной тур- 
нир по греко-римской борьбе среди юношей, по- 
священный памяти заслуженного тренера РК В. Матви- 
енко. В нем приняли участие десять спортсменов из 
лисаковской ДЮСШ. Лучший результат у Мурзаку- 
лова Карима. У него бронза в весовой категории 55 


килограммов. 


торгового дома «Керу- 
ен» и в район парка По- 
беды. Там они раздава- 
ли брошюры, информа- 
ционные листы, в кото- 
рых рассказывается о 
нюансах Государствен- 


Тренирует Карима Михаил Брыляков. 


ной программы «Енбек» 
и новой модели назначе- 
ния адресной социаль- 
ной помощи. В рамках 
проведения такого вида 
информационно-разъяс- 
нительной работы жела- 


Вот это 


дидата В 
спорта. 


результативно 


Воспитанник тренера 
лисаковской ДЮСШ Сер- 
гея Козаченко Дмитрий 
Энес стал победителем 
чемпионата Республики 
Казахстан по плаванию 
«Веселый дельфин». В нем 
принимали участие спорт- 
смены 2006 года рождения 
и младше. Дмитрий завое- 
вал сразу две золотые ме- 
дали: он был лидером на 
дистанциях 50 и 100 метров 
на спине. Кроме этого, стал 
обладателем еше и сереб- 
ряной медали на 50 метрах 
баттерфляем и бронзовой 
на 50 метрах брассом. 
Плюс ко всему, Дмитрий 
выполнил норматив кан- 
мастера 


ющие могли получить от- 
веты наинтересуюцие их 
вопросы, никуда специ- 
ально для этого не обра- 
щаясь - они просто шли 
по своим делам. Некото- 
рые признались, что та- 


кая форма получения 
информации показалась 
им очень интересной и 
доступной. И это объяс- 
нимо, ведь в этом случае 
сними работали индиви- 
дуально. 


2 м 
1 
м 


грамму соревнований вошли 
прыжки в высоту, в длину с 
разбега, бег на 60 и 500 мет- 
ров для девочек и 600 мет- 
ров для мальчиков. Выступ- 
ления судились как в ко- 


мандном, так и личном за- 
чете. 

Лисаковскую ДЮСШ 
представляли восемь лег- 
коатлетов. Из 10 команд 
наши девочки заняли 5 место. 


Сборная лисаковских юно- 
шей заняла 10 место среди 
14 команд. В личном зачете 
лучшим стал Сучков Бог- 
дан, показав четвертый ре- 
зультат и уступив всего 4 


очка бронзовому призеру. 
В прыжках в длину Богдан 
показал третий результат. 


Елена 
ВАСИНА. 


18 чины 


КАЗАХСТАН. Әнұран 6.05 «Көһі 
ісіюупу» 6.25 «Мазее» 7.00 «Тайзпорап» 
10.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 12.00 
«Міеі». Тікелей эфир 14.00 Адрага{ 14.10 
Т. с. «Епз ғұмыр» 15.00 Т. с. «Жат мекен» 
16.00 «Ара» 16.45 Д. ф. «Ваһапуп КӨПІ...» 
17.00 Адрага 17.15 «Көлі! {оупу» 17.30 
Т.с.«Елдің баласы» 18.00Т. с. «Шытынаған 
тағдыр» 20.00 Аарага 20.35 «Авһуа аһаП». 
Тікелей эфир 21.30 Т. с. «Жат мекен» 22.30 
Т. с. «Егіз ғұмыр» 23.25 Т. с. «Қазақ елі» 
0.10 Аарага! 0.40 «Міеі» 2.10 «Авһуа аай» 
3.00Т.с. «Жүреккежол» 4.10 Д. ф. «Ваапуй 
КОПИ...» 
Астана, (Данный канал трансли- 


19 ноября 


КАЗАХСТАН. 6.00 Әнұран 6.05 «Койй 
ісіюупу» 6.30 Асрага! 7.00 «Таһвһоірап» 
10.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 12.00 
«Міеі». Тікелей эфир 14.00 Аарага! 14.10 
Т. с. «Егіз ғұмыр» 15.00 Т. с. «Жат мекен» 
16.00 «Әап ууу» 16.30 «Адваууі» 17.00 
Аарага! 17.15 «Көпі ішюіюупу» 17.30 Т. с. 
«Елдің баласы» 18.00 Т. с. «Шытынаған 
тағдыр» 20.00 Аарага! 20.35 «А<һуд аап». 
Тікелей эфир 21.30 Т. с. «Жат мекен» 22.30 
Т. с. «Гауһар» 23.25 Т. с. «Қазақ елі» 0.10 
Аарага 0.40 «Меф 2.10 «Авһуд аай» 3.00 
Т. с. «Жүрекке жол» 4.05 «Мәдениет 
желектер ы жан влет я ам 


20 еб 


КАЗАХСТАН. 6.00 Әнұран 6.05 «Койй 
оаупу» 6.30 Аарага 7.00 «Тапвһоірап» 
10.00 Т. с. «Шытынаган тагдыр» 12.00 
«Міеі». Тікелей эфир 14.00 Аарага! 14.10 
Т.с. «Гауһар» 15.00 Т. с. «Жат мекен» 16.00 
«Ке!реі» 16.30 «Мәдениет жауһарлары» 
17.00 Аарага! 17.15 «Кой! ісіюупу» 18.00 
Т. с. «Шытынаған тағдыр» 20.00 Аарага! 
20.35 «Авһуа аай». Тікелей эфир 21.30 
Т. с. «Жат мекен» 22.30 Т.с. «Гауһар» 23.25 
Т. с. «Қазақ елі» 0.10 Аарага! 0.40 «Мех 
2.10 «Авһуд аай» 3.00 Т. с. «Жүрекке жол» 
4.10 «Адваууі» _ 


ж- ^^ ВСУ Чу ж-е т ^^ 


‚ руется на кабельном телевидении). 
6.00 «Ән мен әзіл» 6.30 «Күлдірген» 7.00 


«Азіапа аптасы» 7.45 Үздік әзілдер 8.00 
М. ф. «Маша и Медведь» 9.40 Т. с. «Қара 
ниет» 11.50 Т. с. «Условия контракта-2» 
13.00 «Еюгда Іме». Тікелей эфир 13.20 
Х. ф. «Невпопад» 16.00 Д. ф. 18.10 Уздк 
әзілдер 19.00 Т. с. «Үмітіңді үзбе» 20.00 
Авізпа #тез 21.00 Т. с. «Қара ниет» 22.00 
Т. с. «Жаза» 0.10 Т. с. «Кешіккен хат» 
1.20 Азіапа #тез 2.20 «Үздік әзілдер» 
3.30 Т. с. «Бір болайық» 4.30 Сырты бүтін 
5.30 «Ән мен әзіл» 

ХАБАР. 6.00 «Қызық #тез» 7.00 М. с. 
«Юху и его друзья» 7.30 «Таңғы хабар» 
8.00 Жаңалықтар 8.10 «Таңғы хабар» 
9.00 Новости 9.10 «Таңғы хабар» 10.00 Т. с. 
«Кебенек» 10.45 Т. с. «Армандастар» 
11.15 Тайны. Судьбы. Имена 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Д. ф. «Менің 


Астана. 6.00 «Ән мен әзіл» 6.30 


«Күлдірген» 7.00 «Үздік әзілдер» 8.00 М.ф. 


«Маша и Медведь» 9.50 Т. с. «Қара ниет» 
12.00 Т. с. «Условия контракта-2» 14.20 
Үздік әзілдер 14.40 Т. с. «Кешіккен хат» 
16.00 Д. ф. 18.10 Үздік әзілдер 19.00 Т. с. 
ы үзбе» 20.00 АЗапа #тез 21.00 
Т. с. «Қара ниет» 23.00 Т. с. «Жаза» 0.10Т. с. 
«Кешіккен хат» 1.20 Азізпа ітез 2.20 
«Үздік әзілдер» 3.30 Т. с. «Бір болайық» 
4.30 Сырты бүтін 5.30 «Ән мен әзіл» 
ХАБАР. 6.00 «Қызық %тев» 7.00 М. с. 
«Юху и его друзья» 7.30 «Таңғы хабар» 
8.00 Жаңалықтар 8.10 «Таңғы хабар» 9.00 
Новости 9.10 «Таңғы хабар» 10.00 Т. с. 
«Кебенек» 10.45 Т. с. «Армандастар» 11.15 
Т. с. «Абдулхамид хан» 12.00 Жаңалықтар. 
Новости 12.30 Д. ф. «Менің тағдырым» 
13.00 Т. с. «Татьянина ночь» 14.40 Т. с. 


«Күлдірген» 7.00 «Үздік әзілдер» 8.00 М. ф. 
«Маша и Медведь» 9.50 Т. с. «Қара ниет» 
12.00 Т. с. «Условия контракта-2» 14.20 
Үздік әзілдер 14.40 Т. с. «Кешіккен хат» 
16.00 Д. ф. 18.10 Үздік әзілдер 19.00 Т. с. 
«Үмітіңді үзбе» 20.00 Азіапа #тез 21.00 
Т. с. «Қара ниет» 23.00 Т. с. «Жаза» 
0.10 Т.с. «Кешіккен хат» 1.20 Азіапа ітез 
2.20 «Үздікәзілдер» 3.30 Т.с. «Бр болайық» 
4.30 Сырты бүтін 5.30 «Ән мен әзіл» 
ХАБАР. 6.00 «Қызық %ітез» 7.00 М. с. 
«Юху и его друзья» 7.30 «Таңғы хабар» 
8.00 Жаңалықтар 8.10 «Таңғы хабар» 
9.00 Новости 9.10 «Таңғы хабар» 10.00 
Т. с. «Кебенек» 10.45 Т. с. «Армандастар» 
1115 Т. с. «Абдулхамид хан» 12.00 
Жаңалықтар, Новости 12.30 Д. ф. «Менің 
тағдырым» 13. 00 Т. с. «Татьянина н ночь» 
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тағдырым» 13.00 Т. с. «Татьянина ночь» 
14.40Т. с. «Разия» 15.00 «Вйт» 15.30 Д. ф. 
«Бір туынды тарихы» 16.00 «Ду-думан» 
17.00 Т. с. «Листопад» 18.30 Т. с. 
«Бәсеке-2» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.10 Т. с. «Армандастар» 
20.45 «Народный контроль» 21.00 Итоги 
дня 21.40Т. с. «Абдулхамид хан» 22.30 Т.с. 
«Кебенек» 23.20 Т. с. «Листопад» 0.40 
«Төрлетіңіз» 1.45 «Народный контроль» 

И , 500 Тс 
«Махаббатым жүрегімде-2» 6.40 «Той за- 
каз» 7.20 «Вазіу Баддацата» 8.00 «Доброе 
утро» (каз. / рус. яз.) 11.00 «Мужское / Жен- 
ское» 12.00 «Оа!ауут Іме» 15.45 «На са- 
мом деле» 16.50 Т. с. «Майор Соколов. 
Ира без правил» 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«Главные новости» 20.45 Т. с. «Пять минут 
тишины. Возвращение» 22.00 «П(Ффутіпа» 


«Разия» 15.00 «Қоғамдық талқылау» 16.00 
«Ду-думан» 17.00 Т. с. «Листопад» 18.30 Т.с. 
«Бэсеке-2» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.10 Т. с. «Армандастар» 20.50 Новый 
курс 21.00 Итоги дня 21.40 Т. с. «Абдулха- 
мид хан» 22.30 Т. с. «Кебенек» 23.20 Т. с. 
«Листопад» 0.50 «Төрлетіңіз» 

ІЙ ‚ 900: Т. © 


Первый канал Евразия 
«Махаббатым журепмде-2» 6.40 «Той 
заказ» 7.10 «Басты жаналыктар» 8.00 
«Доброе утро» (каз. / рус. яз.) 11.00 «Муж- 
ское / Женское» 12.00 «Оавуут №е» 15.45 
«На самом деле» 16.50 Т. с. «Майор Со- 
колов. Игра без правил» 18.00 «Басты 
жаналыктар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«Главные новости» 20.45 Т. с. «Пять минут 
тишины. Возвращение» 22.00 «П@утпа» 
22.50 Т. с. «Пять минут тишины. Возвра- 
щение» (закл.) 1.00 Т. с. «Операция «Сата- 


шай» 16.00 «Ду-думан» 17.00 Т. с. «Ли- 
стопад» 18.30 Т. с. «Бәсеке-2» 19.30 
Корытынды жаналыктар 20.10 Т. с. «Ар- 
мандастар» 20.45 «Біздің назарда» 21.00 
Итоги дня 21.40 Т. с. «Абдулхамид хан» 
22.30 Т. с. «Кебенек» 23.20 Т. с. «Листо- 
пад» 0.40 «Төрлетіңіз» 1.45 «Бздің назар- 


да» 

Первый канал Евразия. 6.00 Т. с. 
«Махаббатым жүрегімде-2» 6.40 «Той 
заказ» 7.10 «Басты жаңалықтар» 8.00 
«Доброе утро» (каз. / рус. яз.) 11.00 «Муж- 
ское / Женское» 12.00 «Оавуут №е» 15.45 
«На самом деле» 16.50 Т. с. «Майор Со- 
колов. Игра без правил» 18.00 «Басты 
жаналыктар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«Главные новости» 20.45 Т. с. «Лютый» 
22.00 «П@утпа» 22.50 Т. с. «Лютый» 1.00 


ғал ат 


22.50 Т. с. «Пять минут тишины. Возвра- 
шение» 1.00 Т. с. «Операция «Сатана» 
2.15 «П@утпа» 3.15 Т. с. «Махаббатым 
жүрегмде» 4.00 «Той заказ» 

АКЦЕНТ. 07.00 «Разбудильник» 09.00 
Оу2уа сһа 09.30 Інжу-маржан 10.00 Әсем 
әуен 11.00 Т. с. «Көзайым» 12.00 М. ф. 
(каз. яз.) 12.25 «Санамақ» 13.00 Т. с. 
«Страна 03» 14.00 М. ф. «Фиксики» 14.30 
Т. с. «Репортер» 15.00 «Вне зоны» 15.30 
М. с. «Роботы-пожарные» 16.00 «Ұлы 
дала мұрасы» 16.30 Әсем әуен 17.10 Д. ф. 
«Өмір иірімі» 18.00 Т. с. «Көзайым» 19.00 
«Ресми хабар» 19.15 «Тіл және уақыт» 
19.30 «Рухани жанарту» 19.55 «Сауат 
ашу» 20.00 «Официальная хроника» 20.15 
«Герои рядом» 20.30 «Вне зоны» 21.00 
Т. с. «Страна 03» 22.00 «РТН» 22.30 Оугуа 
сһа( 23.00 «Официальная хроника» 23.15 
«Ресми хабар» 23.30 Әсем әуен 


на» 2.15 «П(футіпа» 3.15 Т. с. «Махабба- 
тым жүрегімде» 4.00 «Той заказ» 

АКЦЕНТ. 07.00 «Разбудильник» 09.00 
«Официальная хроника» 09.15 «Герои ря- 
дом» 09.30 «Ұлы дала мұрасы» 09.55 
«Сауат ашу» 10.00 «Ресми хабар» 10.15 
«Тіл және уақыт» 10.30 «Сана серпіні» 
11.00 Т. с. «Көзайым» 12.00 М. ф. (каз. яз.) 
12.25 «Санамақ» 13.00 Т. с. «Страна 03» 
14.00 Мастерская уюта 14.30 Т. с. «Репор- 
тер» 15.00 «Вне зоны» 15.30 М. с. «Роботы- 
пожарные» 16.00 Не істейміз? 16.35 Әсем 
әуен 17.10 Д. ф. «Өмір иірімі» 18.00 Т. с. 
«Көзайым» 19.00 «Күн» 19.20 Ерлер ел 
ішінде 19.35 «Рухани жанарту» 19.55 «Са- 
уат ашу» 20.00 «День» 20.20 «Зона права» 
20.30 «Вне зоны» 21.00 Т. с. «Страна 03» 
22.00 «РТН» 22.30 Оугуа сһа(23.00 «День» 
23.20 «Күн» 23.35 Әсем әуен 


3.15 Т. с. «Махаббатым жүрегмде» 4.00 
«Той заказ» 

АКЦЕНТ. 07.00 «Разбудильник» 09.00 
«День» 09.20 «Автоликбез» 09.25 «Бутер- 
бродик» 09.30 «Рухани жанарту» 09.55 
«Сауат ашу» 10.00 «Күн» 10.20 Ерлер ел 
ішіңде 10.30 Әсем әуен 11.00 Т. с. 
«Көзайым» 12.00 М. ф. (каз. яз.) 12.25 
«Санамақ» 13.00 Т. с. «Страна 03» 14.00 
«Алматы любит тебя» 14.30 Т. с. «Репор- 

тер» 15.00 «Вне зоны» 15.30 М. с. «Роботы- 
пожарные» 16.00 Әсем әуен 16.30 Оугуа 
сһаі 17.00 Д. ф. «Өмір иірімі» 18.00 Т. с. 
«Көзайым» 19.00 «Күн» 19.20 «Сана 
серпіні» 19.55 «Сауат ашу» 20.00 «День» 
20.20 «От первого лица» 20.30 «Вне зоны» 
21.00 Т. с. «Страна ОЗ» 22.00 «РТН» 22.30 
Інжу-маржан 23.00 «День» 23.20 «Күн» 


ТҮ-НАВИГАТОР 


Фестиваль 


национальных 
видов спорта 


В этот день, 9 ноября, в спортза- 
ле средней школы №3 было много- 
людно. Здесь проходил | городской 
Фестиваль национальных видов 
спорта среди дворовых клубов го- 
рода, главная цель которого - попу- 
ляризация национальных видов 
спорта среди детей и подростков, 
пропаганда здорового образа жиз- 
ни. Соревнования проводились по 
четырем видам: «Бестас», «Асык 
ату», «Өгіз тартыс», «Арқан тарту». 
Они прошли увлекательно и зре- 
лищно. Мероприятие способство- 
вало развитию командного духа. 
Чувствовалось, что участники дей- 
ствовали с максимальным напря- 
жением сил, мобилизуя все свои 
возможности, чтобы не подвести 
команду. Дух единения и спортив- 
ного азарта присутствовал на про- 
тяжении всех соревнований. Были 
отмечены грамотами ребята, за- 
нявшие места в каждом виде, под- 
ведены общекомандные итоги. В 
результате упорной борьбы победу 
одержал дворовый клуб «Спарт» 
(спортинструктор К. Сатыбалдин, 
воспитатель Т. Гривко), 2 место за- 
нял дворовый клуб «Достык» 
(И. Бротгал, Г. Сеитова), 3 место у.. 
«Факела» (О. Кашуба, Л. Чемоду- 
рова). Все команды награждены 
грамотами и денежными премиями 
от городского отдела образования. 


Л. РОМАНОВСКАЯ. 


Т.с. «Жат мекен» 22.30 Т. с. «Гауһар» 23.25 
Т. с. «Қазақ елі» 0.10 Аарага! 0.40 «Ме!» 
2.10 «Авһуд нені 3.00 Т. с. «Жүрекке жол» 
4.10 «Адва 

Астана, 6. 00 «Ән мен әзіл» 6.30 


21 ноября 


. 6.00 Әнұран 6.05 
«Копй іюісдупу» 6.30 Аарагаё 7.00 
«Тапвһоірап» 10.00 Т. с. «Шытынаған 
тағдыр» 12.00 «Міеі». Тікелей эфир 


14.00 Аарага! 14.10 Т. с. «Гауһар» 15.00 
Т. с. «Жат мекен» 16.00 «100 |апа есіт» 
16.30 «Миг Шеу» 17.00 Адрага( 17.15 
«Кдйі! ісісупу» 18.00 Т. с. «Шытынаған 
тағдыр» 20.00 Аарага( 20.35 «Авһуа 
аай». Тікелей эфир 21.30 Т. с. «Жат ме- 
кен» 22.30 Т. с. «Гауһар» 23.25 Т. с. 


22 ноября 


КАЗАХСТАН. 6.00 Әнұран 6.05 «Коп 
іюіюупу» 6.30 Аарагай 7.00 «Тапвһоірап» 
10.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 12.00 
«Міеі». Тікелей эфир 14.00 Аарага! 14.10 
Т. с. «Гауһар» 15.00 Т. с. «Жат мекен» 
16.00 «Иман өзегі». «Әйел және дін» 


16.25 «Мепіп Оагадвіапут» 17.00 Адрага! 
17.15 «Ауылдастар» 17.45 «Екі жұлдыз». 
Күнделік 18.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 
20.00 Аарага! 20.35 «Авһуа ай». Тікелей 
эфир 21.30 Т. с. «Жат мекен» 22.30 Т. с. 


23 ноября 


КАЗАХСТАН.6.00 Әнұран 6.05 «Оугуа 
екеп...» 7.00 Адрага 7.30 Д. ф. «Киелі 
Қазақстан» 7.50 «Сәлем, . Қазақстан!» 9.00 
«Бір күн». А. Тоқтаған - күйші 9.25 «Тоада» 
10.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 12.00 «Миг 
Неу» 12.35 «Екі жұлдыз». Күнделік 12.50 
«Алашұлы» тобының концерті 14.00 К. ф. 
«Әли» 16.05 М. ф. «Кунг-фу панда» 17.30 
«Бр күн» 18.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 


24 ноября 

СТАН. 6.00 Әнұран 6.05 
«Оугуа екеп...» 7.00 Д. ф. «Ұлы дала 
дүбірі» 7.30 «Сәлем, Қазақстан!» 8.10 
М. ф. «Кунг-фу панда» 9.35 «Аазауу» 
10.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 12.00 
«Пага |1» 12.50 «Көңілашар» 14.20 К. ф. 
«Ағасы бардың...-2» 16.20 «Екі жұлдыз» 
18.00 Т. с. «Шытынаған тағдыр» 20.00 
«Ара». Тікелей эфир 20.45 «Сен де бір 
кірпіш дүниеге...» 21.10 Ретроконцерт 


ұ-зыл ғаақламл тм. МУ 


Т. с. «Кебенек» 10. 45 Т. с. «Армандастар» 
11.15 Т. с. «Абдулхамид хан» 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Д. ф. «Менің 
тағдырым» 13.00 Т. с. «Татьянина ночь» 
13.50 Т. с. «Разия» 15.00 «Қарақатпен 


«Қазақ елі» 0.10 «Миг Шеу» 0.45 Аарагаһ 
1.15 «Міеі» 2.45 «Авһуа ай» 3.35 Т. с. 
«Жүрекке жол» 

Астана. 6.00 «Ән мен әзіл» 6.30 
«Күлдірген» 7.00 «Үздік әзілдер» 8.00 
М. ф. «Маша и Медведь» 9.50 Т. с. 
«Қара ниет» 12.00 Т. с. «Условия 
контракта-2» 14.20 Үздік әзілдер 14.40 
Т. с. «Кешіккен хат» 16.00 Д. ф. 18.10 
Үздік әзілдер 19.00 Т. с. «Үмітіңді үзбе» 
20.00 АЗапа #тез 21.00 Т. с. «Қара 
ниет» 23.00 Т. с. «Жаза» 0.10 Т. с. 
«Кешіккен хат» 1.20 Авіапа #тез 2.20 
«Үздік әзілдер» 3.30 Т. с. «Бір болайық» 
4.30 Сырты бүтін 5.30 «Ән мен әзіл» 

ХАБАР. 6.00 «Қызық #тез» 7.00 


хата хамолм ДОЛС» ТОЛА) 1. ©. Ламер «)- 

колов. Игра без правил» 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«Главные новости» 20.45 Т. с. «Лютый» 
22.00 «П@уппа» 22.50 Т. с. «Лютый» 1.00 
Т. с. «Операция «Сатана» 2.15 «П(футіпа» 


М. с. «Юху и его друзья» 7.30 «Таңғы 
хабар» 8.00 Жаңалықтар 8.10 «Таңғы 
хабар» 9.00 Новости 9.10 «Таңғы ха- 
бар» 10.00 Т. с. «Кебенек» 10.45 Т. с. 
«Армандастар» 11.15 Т. с. «Абдулхамид 
хан» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 
Д. ф. «Менің тағдырым» 13.00 Т. с. «Лю- 
бовь по приказу» 14.40 Т. с. «Разия» 
15.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға 16.00 «Ду- 
думан» 17.00 Т. с. «Листопад» 18.30 Т. с. 
«Бэсеке-2» 19.30 Корытынды 
жаналыктар 20.10 Т. с. «Армандастар» 
20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 
21.40 Т. с. «Абдулхамид хан» 22.30 Т. с. 
«Кебенек» 23.20 Т. с. «Листопад» 0.50 
«Төрлетіңіз» 


«ҚохЗалым» 1і9ллЛ) “Кун” г2.0/ «Қуана 
серпіні» 19.55 «Сауат ашу» 20.00 «День» 
20.20 «От первого лица» 20.30 «Вне зоны» 
21.00Т. с. «Страна ОЗ» 22.00 «РТН» 22.30 
Інжу-маржан 23.00 «День» 23.20 «Күн» 
23.35 Ерлер ел ішінде 


Первый канал Евразия. 6.00 Т. с. 
«Махаббатым жүрегімде-2» 6.40 «Той 
заказ» 7.10 «Басты жаңалықтар» 8.00 
«Доброе утро» (каз. / рус. яз.) 11.00 
«Мужское / Женское» 12.00 «Оаауут 
Іуе» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т. с. 
«Майор Соколов. Игра без правил» 
(закл.) 18.00 «Басты жаңалықтар» 
18.45 «Пусть говорят» 20.00 «Главные 
новости» 20.45 Т. с. «Лютый» 22.00 
«П@утта» 22.50 Т. с. «Лютый» 1.00 
Т. с. «Операция «Сатана» (закл.) 
2.15 «П@утпа» 3.15 Т. с. «Махаббатым 
жүрегімде» 4.00 «Той заказ» 

Т. 07.00 «Разбудильник» 
09.00 «День» 09.20 «От первого лица» 


| оффе ДЕ лл. ҒғАлТУА Ғы ғғ: А - ілмеді. 


грамотами и денежными премиями 
от городского отдела образования. 


Л. РОМАНОВСКАЯ, 
ЦДЮТ. 


09.30 «Рухани жанарту» 09.55 «Сауат 
ашу» 10.00 «Күн» 10.20 «Сана серпіні» 
11.00 Т. с. «Көзайым» 12.00 М. ф. (каз. 
яз.) 12.25 «Санамақ» 13.00 Т. с. «Стра- 
на 03» 14.00 «Герои рядом» 14.30 Т. с. 
«Репортер» 15.00 «Вне зоны» 15.30 
М. с. «Роботы-пожарные» 16.00 Әсем 
әуен 16.30 Сыр-перне 17.00 Д. ф. «Өмір 
иірімі» 18.00 Т. с. «Көзайым» 19.00 
«Күн» 19.20 «Күн тақырыбы» 19.30 
«Өңірдің абыройлы тұлғалары» 19.55 
«Сауат ашу» 20.00 «День» 20.20 «Язык 
и время» 20.30 «Вне зоны» 21.00 Т. с. 
«Страна 03» 22.00 «РТН» 22.30 Оугуа 
сһаі 23.00 «День» 23.20 «Күн» 23.35 
«Күн тақырыбы» 


«Гауһар» 23.25 Т. с. «Қазақ елі» 0.10 БАР Й 


«Рагазаё таюапу» 0.45 Адрага 1.15 
«Мебь 2.45 «Авһуа аай» 3.35 «Мепй 
Оагадзіапут» 4.05 «Ауылдастар» 

6.00 «Ән мен әзіл» 6.30 
«Күлдірген» 7.00 «Үздік әзілдер» 8.00 
М. ф. «Маша и Медведь» 9.40 Т. с. «Қара 
ниет» 11.50 Т. с. «Условия контракта» 
13.00 «Айтарым бар» 14.00 К. Фф. 
«Антурган» 16.20 Д. ф. 18.20 Уздк 
әзілдер 19.00 Т. с. «Үмітіңді үзбе» 20.00 
Аз{апа іһтев 21.00 Т. с. «Қара ниет» 23.00 
Т. с. «Жаза» 0.10 Т. с. «Кешіккен хат» 
1.20 Авіапа #тез 2.20 «Үздік әзілдер» 


ХАБАР. 6.00 «Қызық #Ятез» 7.00 
М. с. «Юху и его друзья» 7.30 «Таңғы ха- 
бар» 8.00 Жаңалықтар 8.10 «Таңғы ха- 
бар» 9.00 Новости 9.10 «Таңғы хабар» 
10.00 Т. с. «Кебенек» 10.45 Т. с. «Арман- 
дастар» 11.15 Т. с. «Абдулхамид хан» 
12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 
«Патриот» 13.00 Т. с. «Любовь по прика- 
зу» 14.40 Т. с. «Разия» 15.00 «Давайте 
говорить» 16.00 Дневник. «Сепіга! Авіа”5 
90: ігіепі» 16.30 «Религия. Сегодня» 
17.00 Т. с. «Листопад» 18.30 Т. с. 
«Бэсеке-2» 19.30 Корытынды 
жаналыктар 20.10 Т. с. «Армандастар» 


Бохтд 1.15 «Патриот» 1.40 «Религия. 
Сегодня» 

. 6.00 «Той 
базар» 6.45 «Басты жаналыктар» 7.45 
«Жума уагызы» 8.00 «Доброе утро» 
(каз. / рус. яз.) 11.00 «Мужское / Жен- 
ское» 12.00 «Оа!ауут №е» 15.45 «Жизнь 
других» 16.45 «Жди меня» Казахстан» 
18.00 «Басты жаналыктар» 18.45 «Зан 
сөйлесін» 20.00 «Главные новости» 
20.45 «Поле чудес» 22.00 Т.с. «Лютый-2» 
23.00 «П@утпа» 0.00 Т. с. «Лютый-2» 
2.00 «П@утпа» 3.00 «Заң сөйлесін» 4.00 
«Той заказ» 


09.30 «Өңірдің абыройлы тұлғалары» 
09.55 «Сауат ашу» 10.00 «Күн» 10.20 
«Күн тақырыбы» 10.30 Әсем әуен 11.00 
Т. с. «Көзайым» 12.00 М. ф. (каз. яз.) 
12.25 «Санамақ» 13.00 Т. с. «Страна 03» 
14.00 М. ф. «Медведи-соседи: зимние 
каникулы» 15.00 «Вне зоны» 15.30 М. с. 
«Роботы-пожарные» 16.00 Әсем әуен 
16.30 Інжу-маржан 17.00 Д. ф. «Өмір 
иірімі» 18.00 Т. с. «Көзайым» 19.00 «Күн» 
19.20 «Құқық аймағы» 19.40 Ерлер ел 
ішінде 19.55 «Сауат ашу» 20.00 «День» 
20.20 «Формула здоровья» 20.30 «Вне 
зоны» 21.00 Т. с. «Страна 03» 22.00 
«РТН» 22.30 Оугуа спа 23.00 «День» 
23.20 «Күн» 23.35 Әсем әуен 


3.30 Т. с. «Бір болайық» 4.30 Сырты бүтін 20.50 Новый курс 21.00 Итоги дня 21.40 А . 07.00 «Разбудильник» 
5.30 «Ән мен әзіл» Х. ф. «Ромовый дневник» 23.40 Кһабаг 09.00 «День» 09.20 «Язык и время» 
20. 00 «Мазее». Тікелей эфир 20.35 «А «Кызык болган» 0.20 Х. ф. «Ликвидатор» Первый канал Евразия. 6.00 Т. с. 


Шеті» 21.00 «Екі жұлдыз» 22.40 К. ф. 
«Ағасы бардың...-2» 0.40 «Ауылдастар» 
1.10 «Миг"еу» 1.40 «Мазее» 2.15 «Рагава! 
пафапу» 2.50 «Бір күн» 3.15 «КоОпі 
іоіюупу» 

Астана. 6.00 «Ән мен әзіл» 6.30 
«Қа?Ме!» 7.00 «Үздік әзілдер» 8.00 М. ф. 
«Маша и Медведь» 9.50 Т. с. «Қара ниет» 
12.00 «Ел аузында» 13.00 Х. ф. «Кавказ- 
ская пленница, или Новые приключения 
Шурика» 15.00 «Алдараспан» 17.40 Х. ф. 
«Гневтитанов» 20.00 «Итоги» 20.45 «Біздің 
ауыл-2» 21.10 Т. с. «Қара ниет» 23.20 


«Сағындырған әндер-ай!» 22.30 «Көпісі 
{араупаг аһапу» 0.00 К. ф. «Суперменнің 
оралуы» 2.40 «Пага ]о1» 3.25 «Адваууі» 
3.50 «Көпі іюіюдупу» 

Астана. 6.00 «Ән мен әзіл» 6.30 
«Қаламгер» 7.00 «Біздің ауыл-2» 7.30 
«Алдараспан» 9.50 Т. с. «Қара ниет» 
12.00 «Үздік әзілдер» 12.20 Х. ф. «Кав- 
казская пленница, или Новые приключе- 
ния Шурика» 14.20 Х. ф. «Гнев титанов» 
16.40 Х. ф. «Брат или брак-2» 19.00 «Са- 
яси ринг» 20.00 «Авіапа аптасы» 20.45 
«Үздік әзілдер» 21.00 Т. с. «Қара ниет» 
23.00 «Оңай емес» 23.50 Концерт «Ай- 
тыс» 2.00 «Итоги» 2.45 «Ел аузында» 


2.40 Той жыры 3.10 «Ка2Меі» 

ХАБАР. 6.00 «Тамаша» 7.40 Ержан 
Максимнің жеке концерті 9.30 «Өзін-өзі 
тану» 9.45 Д. ф. «История в кадрах» 10.15 
М. с. «Нильс Хольерсон» 11.30 
«Жұлдыздыжекпе-жек» 13.15«Қарақатпен 
шай» 14.00 «Сепіга! Авіа5 до цаепь 15.40 
Т. с. «Армандастар» 18.15 «Қызық тез» 
19.20 «Торіагдап» 21.00 «7 күн» (каз. яз.) 
22.00 Х. ф. «Пеле. Рождение легенды» 
23.45 Т. с. «Черный список» 0.35 «Маһопа! 
Сеодгар с». «Марс» 1.25 «Символы на- 
шей родины» 1.50 «Өзін-өзі тану» 


3.45 «Ка?Меь 4.45 «Әзілстан» 5.15 
«Күлдірген» 

ХАБАР, 6.00 «Тамаша» 6.50 Кон- 
церт. А. Елшібаева «Терме деген өсиет» 
8.50 «Самопознание» 9.00 М. с. «Нильс 
Хольгерсон» 10.00 «Жауынгер» 10.20 
«Торагдап» 12.00 Тайны. Судьбы. Име- 
на 12.45 Т. с. «Кебенек» 16.00 Х. ф. 
«Пеле. Рождение легенды» 17.50 
«Сепіга! Авіа5 901 ізіепі» 19.30 «7 күн» 
20.30 «Учпюг Емгомізіоп 5опа 
сопіе5-2019» 21.00 Международный пе- 
сенный конкурс «Липіог Еугом®юп $опд 
сопіе5-2019» 23.00 «Липішг Емгомісіоп 
опа сопіе5-2019». Итоги 23.15 «Боль- 


«Последнее королевство» (каз. яз.) 7.00 
«Тамаша сйу» 7.55 «Басты жаңалықтар» 
8.40 «Ұшқалақ» 8.50 Т. с. «Если ты не со 
мной» 12.50 «Фабрика грез» 13.15 
«Әкемізге қалыңдық» 14.30 «Лучше всех». 
Новый сезон 15.50 Х. ф. «Расплата за лю- 
бовь» 18.00 «Сенбілік жаңалықтар» 18.35 
«Кешкі кездесу» 20.00 «Главная тема» 
20.30 Т. с. «Ничто не дважды» 
22.00 «П@утпа+» 23.00 Т. с. «Ничто не 
случается дважды» 0.50 Х. ф. «Великий 
уравнитель» 3.00 «П(Ффутіпағ» 3.45 «Тама- 
ша сйу» 


шая неделя» 0.15 Т. с. «Черный список» 
1.05 «Мабопа! Сеодгарб с». «Марс» 

Первый канал Евразия. 6.00 Т. с. 
«Последнее королевство» (каз. яз.) 7.00 
«Тамашасйу»7.55«Сенбілікжаңалықтар» 
8.30 «Ұшқалақ» 8.40 «Воскресные бесе- 
ды» 8.55 Т. с. «Расплата» 13.00 «Сопеепі» 
13.35 «П@утпа+» 14.35 «Клуб веселых и 
находчивых». Встреча выпускников-2019 
18.00 «Ваз Баддацата» 18.35 «Әкемізге 
калындык» 20.00 «Аналитика» 20.55 Т. с. 
«Ничто не случается дважды» 22.00 
«П@утпа+» 23.00 Т. с. «Ничто не случа- 
ется дважды» 0.25 «Теория заговора». 
Что есть, чтобы не простудиться 1.05 


АКЦЕНТ. 07.00 Сержанәлінің 
«Моншақтым» атты ән кәші 09.00 
«День» 09.20 «Формула здоровья» 


09.30 «Вне зоны» 10.00 «Күн» 10.20 
«Құқық аймағы» 10.40 Герои рядом 
11.00 М. с. «МиниФорс Х» 11.30 М. Фф. 
«Фиксики» 12.00 Т. с. «Маусым түні» 
14.00 Сәуле ғұмыр 15.00 Х. ф. «Добро 
пожаловать в джунгли» 17.00 Оугуа 
спа{ 17.30 Мастерская уюта 18.00 Не 
істейміз? 18.30 Оугуа спа 19.00 «Под- 
робности» 19.40 Х. ф. «Рэмбо: первая 
кровь» 21.40 «Вне зоны» 22.00 Т. с 
«Маусым түні» 


«П@утпа+» 1.50 «Тамаша сйу» 2.35 
«Әкемізге қалыңдық» 3.35 «П@утпа+» 

АКЦЕНТ. 07.00 Е. Нұржанов «Ана 
қадірі» 09.00 М. с. «Ғажайыпстанға сая- 
хат» 09.30 «Вне зоны» 10.00 Мастерская 
уюта 10.30 М. с. «МиниФорс Х» 11.00 
М. ф. «Фиксики» 11.20 РТН. Подробно- 
сти 12.00 Т. с. «Маусым түні» 14.00 Не 
істейміз? 14.30 Әсем әуен 15.00 Х. ф. 
«Проект А: часть 2» 17.00 Оугуа спа! 
17.30 Обо всем без купюр 18.00 «Алма- 
ты кеші» 19.30 Алматы сені сүйеді 20.00 
Х. ф. «Рэмбо: первая кровь-2» 22.00 
Д. Тулешова. «Честная жизнь» 22.30 Т.с. 
«Маусым түні» 


АБадуп О!епдег езфаГеазуп 


]ла!да$бугату? 
Шу адуп АБаюуп 175 уудудупа ога! опуй 
зпудапта!агупап (21 оду есіаГеіасу дейде 
Келіпеп етек ау. КісвһКкепізі Б4йНтдегдепт 
Базар, петіекек Баззнузупа дет шу 


Ара! Ошпапрашупуп 
Оелдегл оду паудапу 
Әеутейік }еМегде 
Бачабап Боауп. Ви 


спе!епуае даіусувһуагауп 
бапу Кип загуп ацуда. 
Меп, Ү”кутіаеуа 
СИФапа Оогдапаугу 
«УуБка» Байаһадвһавупул 
дагаа тидаігпі Шу 


агрһесіегіпеп дару! аюут. 
Огітпіп текер кегітде 


дабар, одур )шгдеп эийкв 


Абаюуй опифаапутеп, 


ее, 
дедеп <шісрепөһйіКегіп 
агФугу 
езагапу | «Оапудавһ» 
{оБупуй Бааагупа 
«Оапудавһ» (обупуп 
біідігеһілі Тузпепко 
ЕгауеКа Араюуй 
«Асетраг Бо!та атеде» 
{адрадуп тапепер 
одур, апазу . Тузпепко 


Таапаба оаау. Аіз- 


«Ба!һа ауепдет» опи К Гезнуай 


апайаг е$аеапу ауапа 
даруі аур, Бепеде ішсігір, 
АБаюуй Оейаетп (айда 
оауду. Мапвімпа Мабаһа 
Мадитигоупа (аба-апа) 
Араюул «Ошадһбап Кігір 
роюу “аһаг» біеліп ада 
одур, евіаГебапу «Мубка» 
Ба аБаа$Пазупупй 


тейдегузя — юаема 
5һоірап ТОеупапаутупа 
}о!аду. 


а. 


«Вупап! дфапдугу» Бабда|йатазуп 
]лахеде авугу аһасупаа оНахЙдеп 
ағаітувһ Вага «5огу2» тадетес шіпіп 


Әһюірап дагад Чт тидайіті. 


рагараавһа!агупуй 
тегдегувһіегіле (оюаау. 
Вауд Оелдег Бепеде 
дагуур, аеутешк )ейегде 
{агар)ауг. Чу адуп АБаюуп 
175 мМадудупа ата!бап 
делдег есһаГе(аву ап дага! 
д\абазуда дедеп итщетй. 


сйійапа 
УВКУМВАЕМА, 
ИваКоу даазупуй 
«МуБка» 


Баһаһадвһазупуп 


(«батдау» 


Ошгатдагупуп 
киі, «Ауу!ба 


Мята Біғтетина ағу 


[аул Жіріміп 


шгепу$ННег зегиЯКа* ауда 


(и5аКоу да!азуп4а 

«Вупап: )апдугу» 
тетіекенік һадаагіатаву 
апавсупдаа «Оагаа айіріміп 

Іағуп дгайКазупа Ковһігу» 

агпагу уоБазуп |йг2еде 
азугу Богуп$Ва длиту$агу 
зааэзуда. 

Оа!а!уа Нега! одубу ока!удупаа 
05у тадзаКа |абуп агаПйКасупа 
педігдеідеп дагаа Шіпіп етіе еге)есіп 
Багуа <апаЧаду агатаКаг и$Нт ауда 
тегг?ітді {едт Кугобагау шутдабсіугау 
Миһатафеуа Сі12адйа, ШзаКоу да!азу 
Шдега! оду ока!удупуй Бас5һуву: 

- ИзаКом да!азу АКітпіді тадете{ 
лапе Маега! датубу Бойтти {аега! 
оауу опаіуду» КММ 1тагарупап 
2019 |уіду 28 дагап теп 8 дагазһа 
агаіудупаа |акуп дгайКазупда 
педігдеідеп дагаа Шіпіп |аһа айрыт 
оаубу Болупзпа Шзакои да!азупуй 
№3 ола текіеБіпіп тидайітпегіпе 
сбегіпкайаг Бега. Куг$аг «Запа 


дабузур 


каае! Дегдіікі )епегдеп Кейір 
обугдап агата{агда 
ШІКеп а!ду5 акату7. Оаһатугда 


айры педігіпдеді дагад ШІ етіесіп 
телдегіу» Баддайатазу Боупзһа 
өні. Кугбуй тадбвабу - гулдаувһу!агда 
апа Әірімдіп ептіесіпе 58ікес |а2у 
дадаузуп да!уразугу лапе оду 
(еһпіКасуп ігебу Бо/ау. 

барафаг Кугеіуп оау-(ааугуріуд 
|о5рагупа за!е$ оч. Тулдаусһу!агда 
айры теп аурусіагдуп ішпегі теп 
етіесі, $пениаК $074дег4 етіебсіпіп 
егексһейікбегі, дагіг(і айрыае |о6 
Ки! ӛгіріегйій етіесі |гпе добагіу 
апр бігкебеегіпіп )агуіуу теп етееп 
{уга!у заБбасйаг ОШ. Куге зопупаа 
фуйдаузВу!агдап а!апЁ реп {ея 
аіупур, оагауй табіпдаі )уЗатауса 
тапегіер одуу апудфа!ау. 

Видап  Бдек даһатугдааду 
текете, Кавсірогуп, Ыйт о5һадтагу 
теп тадетеЁ огупдагупда |штус 
е{т адулте{ейегде де зетйкаКаг 
{аБу$а!уда. Екі арбауа іапа айрыс! 
(игепу Кугзупап Бадта Кип! 33 
агатаКаг о\еп іӛпе о! оду Уупуй 
сойупа дет }а!дажуп {аррад. 


когегтепдейтй а2. Кеез! )о1у 
озупда! 5һагада (0гдегіпігбеп 
Ыгае Когегтепаег Коөрбер 


Куацеб),  Бу5Вагао7дейдетдес.ОШуз аа Кеіселігдег еКеп, - дедеп 
«Аайау»  Богупзра Бабдацатапу |й2еде и5упу5-Шедіп ДеіКіггі. 
садупувһ» асугуда Вігіпвһе дейдейптаетый. ОНуа <апатугау дапдупур, 


Һлаһ/ғ 


Соасғасһуліғаті сүсуулоЫсыиитогігпі? һо 


ғойлағы этос Рагпоюрп сҺлғлийа ағ 


тус 1$ещт ағ- 
= 7 
дагадхапаудуй | 
Базрапазу Боуу Кегек 
тауеісігдік а!ба!у ейітігде 141 
тіп «һагвһу теі” (1 за!упур, 
1 тіп 300 туп абат інгдуп 
ші |аддаагуп дадзагКу, дер 
һаВагіаіііу Оба?Аарага: Нівһісі. 
Ви! {угау Оба/уа Коттугиканааг 
адугтейпае ожеп Бпйпфе ОВ. пауза 
дапе пйадигуутауа дату тие Мат” 
Оигууз пе ішдуп ‘и-коттупаауа 
бһагуавһуіуа ісбегі Котһейпіп {огадазу 
Магһараб 2аутбейоу ау. «2019 Дуіу 
тетіекейіл доюдауутел ейітігде 30 туй 
адат )аідатаім раептеп дапатазут 
ейісі. Ві! таузут аупап Басар 
«Вааду%у офасу» )ораву іске довуіюу. Ви 
баддаапата ағабупда 5 туйпап. абат 
кӛрбаігіу, ©уа ете |4пе тідедек 
Баа асугар обугдап офазуаг аеуте к 
доюауда ше Боду», - деф! МатаБа! 
ЗайутБеюч. Опуп акуупзВа, Ке!есі уу Би 
Кдгвеікісіһ 10 туп адатда бведі. «Тигдуп 
Ш аавайупуй ю«еоюдназу тупаса! 
- туз ізейіп аг дагадфапауфуй 
Базрапазу Бо№у Кегек. Тигдуп и! іӛпе 
коттупа@уа зада |йгдігіеіп Ыгупда! 
баабаб - һаіуа запу озитм, оагауй 
ауувап даада Кбвһу идепят, зопутеп 
дааг аг оп" егексһеіюіп езерке аа 
ойугур, ейді текепдегфй дайу 8г<һИІК 
опасуп датубуда Кезпепа! Когдагазуп 
дап\атау7 еу», - дек! оі. 


Аеуте к 
саа$апаугу догу 
дагад$апауагда 
162 т/га Тепде $0 ед! 
2019 ]убу 10 айда аеуте к 
засбапдугу днезте дафузу$Ну 
агатаКагда Мептеке ик 
аеуте к зачбапдугу догупап 
(МА50) |аіру зота$у 162,1 птга 
+епде КОетиде ібіет |йгдігіікй, 
дер һаһапаюшу Оа2Адрага*. 
«]акык реп Бозапу, дайа %удап 
Ба!апу азугар а! ротупоһа аеутек 
{Фетаегдце агпабап <һудусіаг 65,1 
тігі 4ейдеп, Баа Ыг )дазда ісідапда 


онл рим ілігітіпо - 747 тікгі волгиоги 


Мид А АМ ВОВА. 


«Куһапі дДайдугу» Бабдайатазуп 
|йгеде а5угу апазупда оН2Йдеп 
ағаітувһ вһаға «богу2» тадегие{ Шшіпіп 
иІКеп саһпа ідгіпде һоіур, бпегешег 


_дауут өлігітігдіп дагадғуп дани! апдегі теп 
кійегіп )апе ез{гада!уд апдега! огупдар |йгдеп 
КогКетбпеграгдяаг бпегіп ғатавһа!айу. 


Ағар айур Кеісек, бШаг: 
Веітбеі Майп аудапупап 
Мага: 5һопдаіоу, Агдупрек 
Ве/рі ап, Афек ОаБуат; 
Оеп5оу аудапупап Векта: 
Сагегоу, Тафап Шт)апоу; 
Шндага аудапупап «батдау» 
Куацей; Шзакоу да!һасупап 
Муггадагу Вігтпиһап, Оагуфек 
Егданем, Мегатрек Кеп)еБаеу, 
бауһаг ВіЖетаугу. 

ботруга - дагасуй дапу, 
дагадіуй Көгі, {егей фатупу 
(ийдуду, зап дазуцуд бегі, 
адуі-“еді К. бапдадап 
дазуцагдап |еЖкеп Оогаубуп 
добугу иптде іпіу-таПап 
сат4у ауепі Потһуга Ки 
кат-Бетт Көкке дпеікеп 
Кӛпепілп Көгі, бапігаіл дидіген. 
Кефидбапуй Ки | Кіпігелісі, 
Мобанупуй гаг гатапу, 5уруга 
)угау, Азап Оаюу, Оахудап, 
ОозрапбеЕ бһаіКігдегдіп уг 


агдауу, дапабу. Вафа реп 
АБУа! Ваппуй Ки! {б9йЖеп дап 
сегіді. Оадуг Муггаһеу Кегіпде 
дагаа һайюдупуп БКИ егексһе 
дазіейегіп 97Бае! Ке/ір: «Маду? 
дагад дагад етез, паду2 дагаа 
догБуга», - дедеп еді. Та, типу 
апа!, {егтеп! пелдегдеп, )апу 
отап дагад һаіююутеп Ыгде 
дага доглБугабда Бейдеп Бада 
дер Мйетіг. Озу дагафуй дага 
дотбугазуп Дапдагупа сегік 
енір |йгдеп дабузу$НУаг давит! 
дагад апдей теп Кііегіп 
бһагапуй Бігіпбһі Кегепіпде 
огупдаза, еКіпбһі һоіюіпде 
есітада!уа Әпдегіп зПугдаду. 
Ошадбап Кігр Боау ааг 
азет ауепітеп |йгектегдеп 
огуп абап «Мепі педе Миһбаг 
довап», «Аюагакб2» (Мага! 
бпойбаю\), «бипека», 
«Сийтяй» (ВекгаЁ Сагего\м), 
«бает», «Ецде  зает» 


® Жаңа әліпбидің ережелерін үйренейік! 


Бірге жазылатын сөздердің 


емлесі 


(«батдау» Куацей), 
Оугатдагупуй «Аакау» 
кші, «Аууда садупу$Н» 


(Муг?адагу Віппидап), һауа 
кіші «Адееп», «батда дагад» 
(Оагуфек Егдаһеу), «Тудап 
ег», «Оагадзап»(Та)ап 
Питуапом), һа!уа ап! «Адат», 
«Веу ак!» (Наһуіһап Афек), 
«Оөһ аіур», «Оагадаапут» 
(Мегатбек Кепфераеу), 
«Овей», «Оагацвіапутп, ада!» 
(Сауһаг Ви$етауту), «Зогда 
іш» (АБек Оаруісіп) апдейпае 
Кдгегтпеп дигусһуп дапауғау. 
ОШуз Боупзла |и5акоу 
даазу  «Вупагг (апдугу» 
Баддапатазуп |02еде азугуда 
Бігіпәһні делдесйе. Ву іуга!у 
5һага зопупда $07 а!дап И5аКом 


апе Ч дег4 датубу Бой 
Баз$Нузу 2апаб МугБаеуапуй 
пабанаду. 

- «КВупагг (айдугу» 
Баддацатазу Бапуд еідвһе 
{апута! Бадаапата. Вігдіп 
даату7 бгде!егдеп дау дата! 
Бадаапатапу 02 дейдетае 
Ор Ккее |гіутпу2. Одап 
аісаузур |югдеп тадепес 
дугтежецей теп 5һагада Ыг 


РҰҚАМЫ 
жанғығу 


цагузур олугуап ардатпащцмсича 
ШІКеп а!ду5 акату7. Оаһатугда 
Би $Вагао7 дейдетаесб. ОЫус 
Боупзра Баддацатапу )йюгеде 
асугуда Бігіпвһе дейдетаеглы. 
болаудап, осу ей 5ЧКеитБеп 
Бапудагулугду  дибудаитуп. 


әу! аси м к амч қала, АТ 
Бігге Кбгегтепдегіі Корер 
аа Кеісейігдег еКеп, - дедеп 
ивупу5-Шедіп дес. 

Вуд запатугду }айдупур, 
гуһап! агуа Бегдеп 5һагада ай 
{епеёр Ккедеп Киз, )угвһу, 


Тек аба һоауа. Нітігі.  апз/йеттйд! 2апаб Оа7Бекауту 
дайдуцуда, кокер, (аріоттеп |апе адвһаіа! 5уітеп 
Іапдаапаугуда Баг Кйвһітігіі тагарайаау. 

іштуіа Іштбар, иікеп Оагадфуй давит 
длевуКегае Ыпезе ее апдеп цудамур, ичМуа зак - 
Бегек. 5һагаа  уадууп давішгітіг, Шітіг, адемебтий, 
Бор  Кедеп, — даатутауй |огаідуіагутуг, ШІ8уа гуһугпу2 


аштейі агатабагула даа 
«Кеп а!дузутау Бет. 
бһага 0{е азет 04. Ааюа, 


боутугда тапді дауда 5. 
Виагау |итзһуіудда (Цеікігуде 
падеги зВагаагауй оту БЕК. 


«АКА реп Бозапу, дфайа %удап 
Ба!апу асугар ау БолупзВа аеутейк 
{Фетаегде агпаап °Пудбу$аг 65,1 
тігі фепдеп, Байа Ыг |ада ісідапда 
деіп опуй Кііітіле - 74,2 тіга (елдепі, 
ейрек ейу даБецптеп агугуу БолупзВа 
- 11,4 тігі Желдепі, азугаузПузупап 
аугуіу Боупоһа - 7,8 тігі {ейдет, 
утузупап атугуіуда дабувіу - 3,6 піга 
{ейдеп! дигаду», - деііпдеп Елрек )ӛпе 
расу Зеутейік догдау тіпібіліі 
тайтейпае. ХікНіІіюіпе |апе Бозапуупа, 
апа %іудап Баапу (Баа!агау) асугар 
амда Байапусіу апаагда агаЮап 
Метекешк еутейік садапаугу 
догупап {Оепебп ійіетдегдіп оказПа 
тбісһегі 424063 іелдеде ДеШі, а! {Фет 
аіусһуіагдуйл сапу 164 туп адатау 
даттбуау. 5опутеп дабаг, баһа Біг )асда 
іюібапда деіп опуп Кабтте Әеутейік 
{Фетаег4т тбісһегі 30925 іелдепі 
дигаду, опу 395 туп агата аюу. 54,7 
туп адат |итузупап акгуу даддау 
Боупзла Шеутейік |агдетаау а!ду, 
опуй обавһа тдісһегі 22631 {ейдеп 
даттуау. Вей! Бодападаи, 46,6 туйпап 
а$ат дагад$апауааа асугаусһусупап 
агуу дабдаупда \Фетадег {Фепа, 
оаг4уй оцазва тбіһегі 17628 {ейдеп! 
диугаду. Табу 85,3 туп агата! ейрекке 
дабйейпеп аігуіуу даддагупда аеуте к 
Іагаетаау аюу. Ви Фетпй оказпа 
тбісһегі 14860 {ейдеп! дап\уду. 


Зепісііп 75 |уідудупа агдаденегде 
Ыгупда! {ет Бедйеу {арзугуу 


Ргетег-тіпісігдіп огупБазагу Вегіһек 


МУ  Кея оһагааг 


барафаем Зет ей 75 |уідудупа ога! |о5рапапдап: 

Есте сактаныз! Үш құрамнан тұратын агададецегде Ыгуйда! {Фет Кбіетіп - Акеп 5һегу бікігу; 

№1 ереже ботаникалык, зоологиялық рейюіеусй Ғарвугау, - дер һаһапакіу - 005 Маагу дага 

Евһ, аг, Ке, Ыіг, чаь дәіеу, атаулардың алдыңғы екі сыңары Тепагіпеуу5.Ксг. НІсһісі ргетег-тіпісігдіп ха дагадсіапауа 
Әійе сөздерімен келген есімдік, бірігіп жазылады. гевті са”упа $Жете |іазар. |ауупделегдіп еКейте! 
сын есім, үстеулер түбір тұлғалары Мысалы: ақбас сиыр - адрав сіуг, и : Мее-ргетег ЕйЙБек |елуде шШеб аоздап даЮбап поа[агуп 
өзгертілмей, бірге жазылады. ақкөт торғай - акб! іогдаі. әлсін й қа Аы (лла; пе һауфу Яейтенік дагаавбапдуаҒагду пе Ккотйте дабап 

М Қ . 2 һкі . 5 П : ыса ”. . , 
акт Кейбір теат! қанатын зем дұрыс немесе һауе а сһіа/ сһіЮгеп? р Ве ка ое асы атта 

Езһ, &г, Кей, Біг, бұрыс жазылғанын анықтаңыздар. Мепіп шут Баг - У меня есть сын Агдадецег шуту» ВОВ Кивһ-ідегітігсі одагду ійгіігу; 
да, ӛіде дық зат есімдермен Дұрыс болса (+) бұрыс болса (-) 8 м. о есек Ола/уа келесітеп Ыгде |ап-ігдіу дойаауда - Агваделегдіп ТМО 
. | М 2 “ | 4 же 4 ’ . . Г.7 7 4 

Кл ан ке жазса поте дақты ЕЕ Е-Е... 
- аде зНуп, әлде өтірік - ӛіде бігік. шы ыы ІШ ро? рееде в Мепіп екі шут, и5һ ау2ут Баг - У агдадецей пел  \уз,датаойудзугдантауу т а 

№2 ереже а 2. сил есть два Бына 4 Шым ланды -1 ТЕ есеЙіедіге ы 22-220 жө ааа) г Екіденегсе де; 

Бони аме “мо 5оп5 апа (һгее дачаһкегз. : 27 ! | Жы ти 

ры ы ыы ы р Гы ше || | Миа) пелі Шел) кан сут | Ме беп тиеп Хйый 75 Мбит дар пе кізу ы 

атауларымен келетін ботаникалық, |[__Кеаа | | па?атап | | - Это моя старшая / младшая дочь - жи пулу Үсікісі (регі тікіепнікегінд 
зоологиялық терминдер бірге жазы- | _зауай | | ккал | | ттен иекте сата «005$ агаадецетп, Уейотсғуоага!іуд зрагааг цутадахугу 
лады.  аугуі дазауг | | кокБаз зпбр | | Мупау тепіп огапвһу шут - Это у ейреккепегіп,  Копиыапуй обугузупда пекин 

Мысалы: аққұс - аддиз, акшабак [_ аамба | | ауу ада | | қарымына ыды (әпһІ папу 5опутеп даға; Ве! дагупдадап 
- адзһарад, қараағаш - дагаадазһ. | Бойлоді | | ағаше | | седі огупаар, Гасім2 ті  )ей5 ий тегейоіуа Оапіап АТЗАМАЕ. 


«Золотой дуэт-2019» 


Второй год подряд лисаковские старшеклассники борют- 
ся за звание победителя в конкурсе «Золотой дуэт». В этом 
году яркие и дружные дуэты выставляли пять школ. Свои 
таланты, умение держаться на сцене и работать в одном 


тандеме ребята проявляли в пяти этапах. Это и «Первое. 


впечатление», во время которого они предстали перед 
зрителем в образе рокеров, и традиционная «Видеовизитка» 
с рассказом о каждом из пары, о дружбе, и участие в модном 

дефиле, и интеллектуальный конкурс, и творческий. 


Стоит отметить, что все пять 
дуэтов были довольно хороши. 
А потому выбрать победителя 
оказалось непросто. Но как член 
жюри могу констатировать: ли- 
дера мы определили единоглас- 
но. Хотя и другие пары шли друг 
за другом с минимальным отры- 
вом. 

Итак, победа отдана паре 
номер 5. «Золотым дуэтом» 2019 


года названы представители СШ 
№6 Дияс Жолмухамедов и Анна 
Потянова (на снимке). 

Зрители посредством тради- 
ционного голосования с помо- 
щью билетиков отдали приз зри- 
тельских симпатий паре номер 1, 
то есть учащимся из СШ №1 Его- 
ру Нагайко и Анастасии Ирха. 

Пара номер 2, учащиеся шко- 
лы-гимназии Никита Черкун и Са- 


Такое, конечно, бывает реже, чем хотелось бы. Не так уж и 
часто к первоклассному тренеру детей приводят на трени- 
ровки не только ради спортивных достижений, медалей и 
разрядов, но и ради того, чтобы тот помог сделать, слепить 
из них настоящих, порядочных, достойных людей. 


РЕНЕРУ ЛИСАКОВСКОЙ 
ДЮСШ по плаванию Сер- 
гею Козаченко уже не 
один десяток лет мамы и 
папы доверяют физическое развитие 
своих детей, формирование ихчело- 
веческих качеств. Да что говорить - 
жизни, ведь речь идет о занятиях 
на воде. В городе уже знают - Сер- 
гей Олегович способен воспитать 
из некогда даже не умеющих дер- 
жаться на воде ребят мастеров 
спорта, чемпионов страны или при- 
зеров международных турниров. 
Но в первую очередь - научить их 
работать в команде, достигать по- 
ставленных целей, быть справедли- 
выми, ответственными. И все пото- 
му, что он имеет репутацию, как 
выразились родители его воспитан- 
ников. Человечища с большой бук- 


он продолжает тренировать и вкла- 
дывать душу дальше. Веря, что кто- 
то из этих ребят достигнет в спорте 
самых-самых больших вершин. Это 
его мечта, мечта настоящего, хоро- 
шего тренера. 

Уважают и любят Сергея Оле- 
говича и коллеги. Пользуется авто- 
ритетом он в коллективе за профес- 
сиональные качества, за ответствен- 
ность. Любят его за человечность, 
порядочность, юмор, легкий харак- 


® Пюаи нашего гороаа 


Юбилей у тренера 


бина Тойганова, признана самым 
«Творческим союзом». Кроме 
того, ребята победили в прове- 
денном нашей газетой голосова- 
нии и стали обладателями специ- 
ального приза от газеты «Лиса- 
ковская новь» «Выбор читате- 
лей газеты «ЛН». Им подарена 
бесплатная подписка на первое 
полугодие 2020 года. Ее и специ- 
альный диплом ребятам вручил 
активный читатель нашей газеты, 
член жюри конкурса, заведую- 
щий проектным офисом «Руха- 
ни жангыру» отдела внутренней 
политики акимата Лисаковска 
Нурлыбек Унербеков. 2 
Пара номер 3 из СШ №4Эве- 
лина Рау и Амир Жубатов стали 
победителями в номинации 
«Единство стиля и таланта». 
Пара номер 4, представители 


тренировку. Помнит, как сейчас: 
возврашался он к программе «Вре- 
мя». Оставались силы только на 
ужин и сон. При этом он всегда хо- 
рошо учился. Когда родители Сер- 
гея Козаченко перебрались в Ка- 
раганду, а он был зачислен в 
спортинтернат, заниматься юных 
спортсменов обязывали еше уси- 
леннее. Одно другому не мешает, 
говорили им тренеры. Так что чи- 


тать, решать ребятам приходилось 


в дороге, постоянных переездах от 
места соревнований до сборов. 
Особенно легко ему давалась ма- 
тематика, ему ее преподавали уси- 
ленно, в формате факультатива. Не 
считал ли тогда юный спортсмен та- 


ж 


школы-лицея Иван Харьковский и 
Карина Гребенщикова, победи- 
ла в номинации «На одной вол- 
не». 

Провели «Золотой дуэт 2019» 
Инна Шамсутдинова (она же ру- 


два года в танковых войсках, без 
занятий плаванием. Когда вернул- 
ся, настартах его уже сменили плов- 
цы подрастающего поколения. С 
тех пор он уже мог думать только 
о карьере тренера. 

В 1988 году, после получения 
диплома, по распределению Сер- 
гей Козаченко был направлен учи- 
телем физвоспитания в школу со- 
вхоза Баталинский Орджоникид- 
зевского (Денисовского) района. В 
этом населенном пункте ни реки, ни 
озера, ни уж тем более бассейна не 
было. Спорт в этом сухопутном 
крае был тоже не в особой чести. 
Лыжный инвентарь в школе, напри- 
мер, даже не распаковывали. Мо- 


 ӨЗе- өсем 
фал-: 29 


ководитель проекта) и Юрий 
Преснов. Хореографом проекта 
в этом году выступила Ольга 
Скулкина. 


Елена СКИБАРДИНА. 


2003 ГОДУ при лисаков- 
ской ДЮСШ открылось 
отделение плавания. Сер- 
гея Олеговича пригласили 
стать тренером. Постепенно его ре- 
бята стали выезжать на республику, 
становились чемпионами и призера- 
ми республиканских турниров, чем- 
пионатов. Удалось это сделать Насте 
Манской, Арману Сланову. Кстати, 
скоро будет год, как Арман помога- 
ет Сергею Олеговичу тренировать 
подрастающее поколение. Пошел по 
стопам наставника, как говорится. 
Мастером спорта, членом мо- 
лодежной сборной Казахстана 
очень скоро становится Кирилл 
Коробко. Сергей Олегович может 
гордиться результатами этого вос- 
питанника. Кирилл Коробко на Ев- 
разийских играх завоевал две се- 
ребряные медали, уступив лишь 
Антону Чубкову, рекордсмену 
мира, двукратному чемпиону мира, 
бронзовому призеру Олимпийских 
игр. Был у Сергея Олеговича еше 
один талантливый воспитанник, ко- 


выми, ответственными. И все пото- 
му, что он имеет репутацию, как 
выразились родители его воспитан- 
ников, Человечища с большой бук- 

ы. И все потому, что он относится 
к учащимся, как к родным детям. 
Во время выездов на соревнования 
«он как коршун следит за своими 
детьми», лечит их, когда те заболе- 
вают, успокаивает, когда плачут. Ему 
важно, что юные спортсмены едят, 
когда ложатся спать, звонят ли ма- 
мам и папам, чтобы те не волнова- 
лись. А слышали бы вы, с какой гор- 
достью тренер высшей категории 
Сергей Козаченко говорит о дости- 
жениях своих звездочек, с каким теп- 
лом об их старании и трудолюбии! О 
каждом из них он может рассказы- 
вать очень много, досконально по- 
мнит, где, когда и сколько, на каких 
дистанцияхте завоевали свои первые, 
вторые, двадцатые медали, как «сра- 
зу заметил того живого чертенка» или 
«эту талантливую, бойкую, целеуст- 
ремленную девочку». Сергей Олего- 
вич отслеживает и судьбу своих вы- 
росших воспитанников. Она ему не- 
безразлична. И очень переживает, 
когда те бросают спорт. Души, сил, 
времени и веры-то в них было вложе- 
но - не измерить сколько. Это чув- 
ствуется во всем. В том числе и в же- 
лании ребят бежать на тренировки, 
пахать, пахать иеще раз пахать наних. 
Что очень важно, Сергей Олегович 
работает с ними и как психолог, учит 
их не бояться ставить амбициозные, 
завышенные цели. Для этого старает- 
ся вывозить их почаще и выставлять 
на старт с соперниками постарше и 
посильнее. Говорит, так они учатся не 
бояться. К детям приходит осозна- 
ние, что, даже проигрывая, они дела- 
ли это достойно, что выигрывали по 
полной. «Звездиться», правда, потом 
им не позволяет. Учит самой главной 
мудрости: труд важнее одаренно- 
сти, без него любое достижение 
очень быстро может остаться за пле- 
чами. Без сомнения, понимание этой 
истины остается с ребятами навсег- 
да, даже когда они вырастают, когда 
оставляют спорт или продолжают за- 
ниматься им, разъехавшись по миру. 
Кстати, переживает тренер Козачен- 
ко и тогда, когда его воспитанники, в 
которых он вложил много сил, уез- 
жают из Лисаковска. Но что делать, 
приходитюное пополнение, зачастую 
малоподвижное, плохо развитое фи- 
зически, не закаленное морально, и 


моилеи у тренера 


тер. Говоря о нем, начинают улы- 
баться. Поясняют: компанейский он, 
приятнейший человек, всегда гото- 
вый по-дружески поддержать, по- 
мочь, прекрасный товарищ. Очень, 
смеются, любит сладкое. Видимо, 
потому что добрый и позитивный. 


‚ ЕРГЕЙ КОЗАЧЕНКО не 

понаслышке знает, как 
_ воспитываются спорт- 
“еі смены масштаба страны 
ивыше. В свое время он отучился в 
областном карагандинском интер- 
нате спортивного профиля. По его 
окончании выполнил норматив ма- 
стера спорта СССР по плаванию. 
Было это на чемпионате - отборе 
на спартакиаду народов СССР. 

В шестом классе он имел вто- 
рой спортивный разряд, в седьмом 
- первый, в восьмом стал кандида- 
том в мастера спорта. Сергей Ко- 
заченко становился чемпионом Ка- 
захской ССР по плаванию, призе- 
ром прошедшего в Батуми чемпи- 
оната Центрального Совета ДСО 
«Буревестник», входил в юношескую 
сборную СССР по плаванию. Был 
отобран для участия в спартакиаде 
народов СССР. Но из-за болезни 
не принял в ней участие... 

Сергей Козаченко родился 15 
ноября 1964 года. Так что в эти дни 
он отмечает свое 55-летие. Рос Сер- 
гей Олегович в городе Балхаше Ка- 
рагандинской области, в семье же- 
лезнодорожников. Старший его 
брат увлекался футболом. Он тоже. 
До тех пор, пока не получил травму 
коленного сустава. И вынужден 
был пойти на плавание. А вскоре 
понял: вот его вид спорта. 

Сергей Олегович с благодар- 
ностью и теплом отзывается о сво- 
их родителях, которые его всегда 
и во всем поддерживали. А также - 
о своих тренерах и педагогах. Пер- 
вые научили его выкладываться по 
полной, работать в команде. Вто- 
рые привили любовь к знаниям. По- 
началу Сережа ради двухразовых 
тренировок часто ночевал у бабуш- 
ки. От нее было ближе ходить на 
утреннюю тренировку к шести утра. 
После нее - бежать в школу. А ве- 
чером - на двухчасовую вечернюю 


кой плотный график занятий и трени- 
ровок перебором? Сергей Олегович 
говорит, что тогда он воспринимал 
его как должное, так как был при- 
учен к нему. Сейчас уверен: подоб- 
ные нагрузки помогают парням с не- 
уемной энергией избежать попадания 
в дурные компании, ошибиться. Под- 
ростковый возраст проходит за тре- 
нировками, и во взрослую жизнь вче- 
рашний ребенок входит с багажом 
правильного, полезного опыта, с за- 
каленным характером и с чувством 
гордости за собственные достиже- 
ния. А что еще человеку надо, чтобы 
сформироваться как личности? 
Спорту Сергей Козаченко может 
быть благодарен еще и за то, что во 
время учебы в интернате побывал на 
сборах и чемпионатах в Батуми, Риге, 
Баку, Сочи, объездил Кавказ, Рос- 
сию, Украину... 


АРИАНТЫ при выборе 
будущего Сергей Коза- 
ченко не рассматривал. 
Его интересовал только 
спорт. Он поступил в Карагандин- 
ский институт физического воспи- 
тания. Когда учился на втором кур- 
се, в СССР временно, на два года, 
была отменена отсрочка от служ- 
бы в армии и для студентов вузов. 
В итоге Сергей Козаченко провел 


лодой учитель физкультуры Коза- 
ченко мог бы, конечно, вскоре 
уехать оттуда. Но он решил не сда- 
ваться и отработать положенные 
три года. Поднял спорт с нуля. Вел 
секции волейбола, футбола, баскет- 
бола, настольного тенниса, лыжных 
гонок. Заразил этим не только дети- 
шек, но и взрослых. В общем, и опы- 
та набрался, и, признается Сергей 
Олегович, доволен тем, что сделал. 

Домой, в Караганду, он вернулся 
в 1991 году. В стране в это время на- 
чинался кризис. Бассейны закрыва- 
лись. Даже в областных центрах. И 
тут от одного из тренеров Сергей 
Козаченко узнал, что в молодом 
городе Костанайской области в 
спорткомплексе запустили в эксплу- 
атацию бассейн. Да еще и с пятью 
дорожками. И это тогда, когда в 
Костанае, например, закрыли. 

Сергей Козаченко поехал в Ли- 
саковск. И устроился инструктором 
по плаванию. Он не скрывает: про- 
сто учить людей плавать ему было 
не очень интересно. Мечтал растить 
спортсменов, учить детей добивать- 
ся результатов в этом виде спорта. 
Руководитель Сергея Олеговича 
Александр Федорович Носачев 
поддержал идею молодого трене- 
ра набрать секцию ребят. Сергей 
Олегович до сих пор помнит своих 
первых воспитанников: это был сын 
Александра Федоровича Виктор, 
Варвара и Екатерина Горбенко. 

Для того чтобы ребята улучша- 
ли результаты, им надо было с кем- 
то соревноваться. А с кем, когда 
даже областной бассейн не рабо- 
тал? После поисков соперник и 
компаньон для наших пловцов на- 
шелся. В костанайской школе №23 
функционировал бассейн с тремя 
дорожками. Подружились и два 
года ездили друг к другу на со- 
ревнования. С автобусом помогал 
отдел спорта. 

Среди первых результатов 
своих воспитанников Сергей Оле- 
гович называет успех Ромы Кнау- 
ба. В составе сборной области он 
стал призером республиканской 
спартакиады школьников среди 
спортсменов (1985-1986 г.р.). С тех 
пор пошло, поехало. 


мира, двукратному чемпиону мира, 
бронзовому призеру Олимпийских 
игр. Был у Сергея Олеговича еще 
один талантливый воспитанник, ко- 
торый в свое время побеждал 
даже самого Дмитрия Баландина. 
Но предпочел спорту компьютер- 
ные игры. А Дмитрий продолжил 
пахать. 

Нынешнее поколение воспи- 
танников Сергея Олеговича тоже 
показывает отличные результаты. 
Например, Дмитрий Энес. На пер- 
вом этапе республиканского тур- 
нира «Веселый дельфин» он заво- 
евал шесть медалей (всех досто- 
инств по паре), на втором - уже три 
золота, два серебра и бронзу. В 
ноябре стал дважды чемпионом 
Казахстана. Плюс завоевал сереб- 
ро и бронзу. И стал кандидатом в 
мастера спорта. 

Еще за несколькими воспитан- 
никами Сергея Олеговича при- 
стально наблюдают тренеры со 
всего Казахстана, знают их в лицо. 


ЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ сегод- 
ня тренирует семь десят- 
ков ребят. Его помощник, 
бывший ученик Арман 
Сланов-еще шестьдесят. Сергей Оле- 
гович стоял у истоков развития пла- 
вания в нашем городе. Причем в са- 
мыетрудные годы. Было итакое, вспо- 
минает он, когда ради семьи поры- 
вался уйти стренерской работы, аод- 
нажды даже на несколько месяцев 
ушел. Чтобы заработать больше, ша- 
башил на стройках, работал спасате- 
лем на водно-спасательной станции. 
Кстати, спасать людей Сергею Коза- 
ченко приходилось. Человек он 
скромный, поэтому подробно рас- 
сказывать об этом не стал. 

Сергей Олегович дважды папа. 
Семью он создал в 1993 году. С суп- 
ругой Татьяной они воспитали сына и 
дочь. Сегодня Сергей Олегович бла- 
годарен родным, супруге за то, что 
они с пониманием относились к его 
выбору не самого простого, долгие 
годы мало оплачиваемого, очень 
энергозатратного, но любимого им 
дела. Сегодня оно является его са- 
мым главным увлечением, смыслом. 
Большую часть жизни он проводит в 
бассейне или в поездках с воспитан- 
никами. Отдыхать предпочитает в 
кругу семьи, летом - на даче. 


Елена СПОДАРЬ. 


Господдержка предпринимателей: доходы в бюджет растут 


(Окончание. Начало на 1 стр.). 
Поражают масштабы гран- 


тового финансирования. На 
2019 год лисаковским предпри- 
нимателям была дана возмож- 
ность взять 25 безвозмездных 
грантов на сумму 12,12 млн 
тенге. Из них два проекта по 100 
МРП и 23 (недавно план увели- 
чили еще на один и с 22 до 
23) проекта по 200 МРП. 

ва проекта получили гран- 
ра 100 МРП. НН ады и 
профинансировано 19 проектов 
с выдачей грантов в 200 МРП, 
или 505 тысяч тенге. 

На полученные средства 
участниками запущен детский 
развивающий центр, приобрете- 
но оборудование для производ- 
ства шлакоблоков, для студии 
звукозаписи, швейное оборудо: 
вание. Планируется приобрете- 
ние станков для холодной ковки, 
оборудования для салона кра- 
соты, строительных электроин- 


«Лисаков қаласы әкімдігінің 
білім бөлімі» ММ «Балалар музыка 
мектебі» КМҚК басшысына (А-1-3 
санаты) бос басқарушы лауазымы- 
на орналасуға ашық конкурс жа- 


риялайды. Лауазымдық жалақысы 
қызмет атқарған өтіліне байланы- 
сты - 86007 теңгеден 104589 дейін. 

Функционалдық міндеттер: 
басқару құрылымын анықтау, ұйым 
қызметінемен байланысты қаржы, 
шаруашылық, ғылыми, әдістемелік 
және басқа мәселелерді шешу, 
ұйым қызметінің барлық түрлеріне 
бақылауды қамтамасыз ету, 
тәрбиенушілер контингентін 
қалыптастыру, оларды әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз ету, 
педагогикалық ұжымының 
жұмысын үйлестіру. 

Конкурс «Мемлекеттік 
орта, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мек- 
тепке дейінгі, орта білімнің жалпы 
білім беретін оқу бағдарламаларын 
және қосымша білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын 
мемлекеттік білім беру ұйымының 
басшысы лауазымына конкурстық 
тағайындау қағидаларын бекіту 
туралы» 2012 жылғы 21 ақпандағы 
Ме57 Қазақстан Республикасы 


Білім және ғылым министрінің 


бийтпығы мегізімте өткізіпелі 


струментов, оборудования для 
м ьного цеха и СТО ит д. 
Из 21 выданного гранта 18 
получила молодежь до 29 лет. 
Еще по одному - многодетная 
мал еченная семья, инва- 
лид третьей группы и один грант 
получен на общих основаниях. 
После получения сертифи- 
катов слушатели третьего потока 
курсов «Бастау Бизнес» смогут 
принять участие в конкурсе на 
получение оставшихся четырех 
грантов по 200 МРП. у 


АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ 
Обс ся в ходе опера- 
тивного совещания вопрос от- 


- ключения в городе воды и теп- 


ла. Аварии случились сразу на 


_ двух магистральных водоводах. 


Сначала на правом (49-800), за- 
тем на левом, что и повлияло 
на решение 8 ноября в 6 часов 
утра временно приостановить 
работу теплоцентра (благо, по- 


кемінде бес жыл, оның ішінде 
басшылық лауазымдағы жұмыс 
өтілі кемінде бір жыл; 

3) бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының және (немесе) 
«педагог-модератор», «педагог- 
сарапшы», «педагог-зерттеуші», 
«педагог-шебер» санатының бо- 
луы (мемлекеттік қызметшілерді, 
техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру, жоғары 
және (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарының, 
әдістемелік қызметтердің 
қызметкерлерін қоспағанда); 

4) «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысан- 
дарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген нысан бой- 
ынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама; 

5) соттылығының жоқ екені ту- 
ралы анықтама. 

Білім беруді басқару органы 
хабарлама жарияланған күннен 
бастап жеті жұмыс күні ішінде бос 
лауазымға орналасу үшін мынадай 
құжаттарды қабылдауды жүзеге 
асырады: 

1) білім беруді басқару органы 
басшысының атына тұрғылықты 
тіркеу орны, нақты тұратын жері, 
байланыс телефондары көрсетілген 
конкурсқа қатысуға өтініш; 

2) жеке тұлғаны куәландыратын 
құжаттың көшірмесі; 

3) білім туоалы мемлекеттік 


года позволяла это сделать). 
Устранены они были довольно 
быстро - к 14.00 пятницы. Но 
так как технологический процесс 
запуска теплоцентра - дело не 
простое, а протяженность каж- 
дого из водоводов превышает 
10 километров, заполнялась си- 
стема довольно долго. Быстрее 
просто нереально. Это, заметил 
аким, во избежание кривотолков 
и нужно было объяснить людям, 
и рекомендовал сделать выводы 
о необходимости своевременно- 
го подвоза воды. Всех участвую- 
щих в оперативном устранении 
последствий аварии Алмат Ери- 
кович поручил поощрить, опла- 
тить людям переработку, побла- 
годарил специалистов, рабочих 


от лица руководства города. 
Левый водовод (43-500), стоит 
отметить, менялся наполовину в 
прошлом году, вследующем ждал 
очередных работ по графику. Как 
только они будут выполнены, эта 


кетермелеулерд! керсете отырып, 
бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 
мінездеме; 

7) біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда); 

8) «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысан- 
дарын бекіту туралы» 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 
бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6697 болып 
тіркелген) бекітілген нысан бой- 
ынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама; 

9) соттылығының жоқ екендігі 
туралы анықтама; 

10) тестілеуден өткендігі тура- 
лы анықтама (болған жағдайда); 

11) мемлекеттік білім 
беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары. 

Конкурсқа қатысу үшін 
ұсынылатын құжаттардың 
көшірмелері жұмыс орнының 
кадр қызметі немесе білім беру 
ұйымының жауапты қызметкері 
тарапынан куәландырылады және 
мөрмен куәландырылады. 

Кандидат конкурсқа қатысу 
үшін білім беруді басқару 
органының қарауына өзінің 
кәсіби жетістіктері, біліктілігін 
арттыруы, ғылыми зерттеулері, 
өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтауы, наградалары туралы 
материалдарды ұсынуға құқылы. 


магистраль уже не должна вы- 
давать такие «сюрпризы». А вот 
правый водовод 4-8 

двадцати лет не видел ремонтов. 
И городские власти совместно с 
коммунальщиками не один год 
подавали заявки на выделение 
средств на его реконструкцию. 
Речь идет о больших суммах. Фи- 
нансирование было застопорено 
из-за моратория на такие проек- 
ты на время внесения поправок 
в законодательство, связанных 
с изменениями ряда стандартов 
по качеству питьевых водоводов 
и используемых на них задвижек. 
Алмат Ерикович дал поручение 
разработать инвестпрограмму по 
замене и металлических стыков, 
и задвижек на водоводе. Систе- 
ма должна так, чтобы 
останавливать теплоцентр не 
приходилось. Речь идет о меро- 
приятиях, объем которых - дело 
не одного года. Но постепенно 
они будут проводиться. С вопро- 


ГУ «Отдел образования аки- 
мата города Лисаковска» объяв- 
ляет открытый конкурс на занятие 


вакантной руководящей долж- 
ности директора КГКП «Детская 
музыкальная школа» (категория 
А-1-3). Должностной оклад от 
86007 до 104589 тенге в зависимо- 
сти от стажа работы. 
Функциональные обязанности: 
определение структуры управле- 
ния, решение финансовых, хозяй- 
ственных, научных, методических 
и иных вопросов, связанных с дея- 
тельностью организации, обеспе- 
чение контроля за всеми видами 
деятельности организации, фор- 
мирование контингента воспитан- 
ников, обеспечение их социаль- 
ной защиты, координация работы 
педагогического коллектива. 
Конкурс проводится на осно- 
вании Приказа Министра обра- 
зования и науки Республики Ка- 
захстан №57 от 21 февраля 2012 
года «Об утверждении Правил 
конкурсного замещения руково- 
дителей государственных орга- 
низаций среднего, технического и 
профессионального, послесред- 
него образования и конкурсного 
назначения на должность руково- 
дителей государственных органи- 
заций образования, реализуюших 
общеобразовательные учебные 
программы лпонкольного срелнего 


сом о необходимости ремонтиро- 
вать устаревшие сети город будет 
выходить на уровень области, ре- 
спублики в очередной раз. 


х*ж* 


За прошлую неделю в го- 
роде зарегистрировано 12 пре- 
ступлений, 8 из них раскрыли 
сразу. 

На начальной стадии уда- 
лось погасить возгорание на- 
шим чээсовцам в 1«а» микро- 
районе. 

В Красногорском в двух 
хозяйствах выявлено четыре 
головы КРС, зараженных бру- 
целлезом. Соответствующие 
мероприятия проводятся. 

От гриппа привиты 2600 
человек, что составляет 100% 
от плана. От кори - 2485 жите- 
лей города, или 63%. 

В связи с трагедией в Жити- 
каре, где под лед посреди города 
провалились и погибли дети, аким 


ское) педагогическое образова- 
ние; 

2) стаж педагогической рабо- 
ты не менее пяти лет, в том числе 
стаж на руководящей должности 
не менее одного года; 

3) наличие первой или выс- 
шей квалификационной катего- 
рии и (или) категорий «педагог- 
модератор», «педагог-эксперт», 
«педагог-исследователь», 
«педагог-мастер» (за исключени- 
ем государственных служащих, 
работников организаций техниче- 
ского и профессионального, после- 
среднего образования, высшего и 
(или) послевузовского образова- 
ния, методических служб); 

4) справка о состоянии здоро- 
вья по форме, утвержденной при- 
казом исполняющего обязанности 
Министра здравоохранения Рес- 
публики Казахстан от 23 ноября 
2010 года №907 «Об утверждении 
форм первичной медицинской до- 
кументации организаций здраво- 
охранения»; 

5) справка об отсутствии су- 
димости. 

Прием следующих документов 
на замещение вакантной долж- 
ности осуществляется в течение 
семи рабочих дней со дня выхода 
объявления: 

1) заявление на участие в 
конкурсе на имя руководителя 
органа управления образованием 
с указанием места регистрации, 
фактического места проживания, 
контактных телефонов; 

2) копию документа. удостове- 


поручил провести разъяснитель- 
ную работу об опасности выхода 
на лед в школах и детских садах. 
Работу проведут в этом плане и 
сотрудники отдела ЧС. 

а прошлой неделе был 
подан газ в дом 17 седьмого 
микрорайона. Все прошло нор- 
мально. 


ЕДИНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

21 ноября в Лисаковске, как 
и во всем Казахстане, пройдет 
Единый национальный день 
приема граждан. Куда можно 
прийти за консультацией руково- 
дителей госучреждений акима- 
та, организаций города, судей, 
юристов и так далее более под- 
робно читайте на 9 странице. 
Открыта будет и запись на при- 
ем, консультацию. Осуществить 
ее можно по телефону 3-38-66. 


Елена ЛЕОНИДОВА. 


5) личный листок по учету кад- 
ров и фото; 

6) производственную характе- 
ристику с прежнего места работы 
с указанием имевшихся взысканий 
и поощрений; 

7) копию документа об имею- 
щейся квалификационной катего- 
рии и ученой степени (при ее на- 
личии); 

8) справку о состоянии здоро- 
вья по форме, утвержденной при- 
казом исполняюшего обязанности 
Министра здравоохранения Рес- 
публики Казахстан от 23 ноября 
2010 года №907 «Об утверждении 
форм первичной медицинской до- 
кументации организаций здраво- 
охранения»; 

9) справку об отсутствии суди- 
мости; 

10) справку о прохождении те- 
стирования (при ее наличии); 

11) перспективный План раз- 
вития государственной организа- 
ции образования. 

Копии документов, представ- 
ленных для участия в конкурсе, 
заверяются кадровой службой с 
места работы или ответственным 
работником организации образо- 
вания и заверяются печатью. 

Для участия в конкурсе кан- 
дидат вправе предоставить на 
рассмотрение органу управления 
образованием материалы о его 
профессиональных достижениях, 
повышении квалификации, научных 
исследованиях, обобщении соб- 
ственного педагогического опыта, 
наградах. 


засьеысчы лауазымына конкурс тыи“ 
тағайындау қағидаларын бекіту 
туралы» 2012 жылғы 21 ақпандағы 
Ме57 Қазақстан Республикасы 


Білім және ғылым министрінің 


бұйрығы негізінде өткізіледі. 
Конкурсқа қатысу үшін канди- 
даттардан мыналар талап етіледі: 
1) жоғары (немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі) педагогикалық 
білім; 
2) педагогикалық жұмыс өтілі 


«Лисаков қаласы әкімдігінің 


білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, 111200, Лисаков қ., 
2-шағынаудан, 8 үй, анықтама 
үшін телефон 8 (71433) 3-36-01, 
факс 3-35-52, догоо@!з-еди.К2, 
Лисаков қаласы әкімдігі білім 


бөлімінің «№1 орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі басшысының 
лауазымдық орнына конкурс жа- 
риялайды. 

Лисаков қаласы әкімдігі білім 
белмнн «№1 орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, 111200, Лисаков қ. 


1-шағынаудан, 27 үй, телефон 
8 (71433) 2-13-20, бекітілген уча- 
скеде жалпыға міндетті оқытуды 
қамтамасыз етеді. 

Лауазымға үміткерге 
қойылатын біліктілік талапта- 
ры: жоғары педагогикалық білім 
және білім беру ұйымдарындағы 
педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 
5 жыл, оның ішінде басшылық 
лауазымындағы жұмыс өтілі 
кемінде 1 жыл. 

Лауазымдық міндеттері: 
жарғыға және басқа нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес 
білім беру ұйымының қызметін 
басқарады. Педагогикалық және 
әдістемелік кеңестермен бірлесіп 
мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарын жүзеге 
асыруды ұйымдастырады. 
Жұмыстың жоспарын, жұмыс жо- 
спарлары мен бағдарламаларды 


бекітеді. Оқу-тәрбиелік 
процестің ғылыми-әдістемелік 
және материалдық-техникалық 


базасын ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Мұғалімдік 
(педагогикалық) ұйымдардың, 
әдістемелік бірлестіктердің, ба- 
лалар ұйымдарының қызметіне 


көмек көрсетеді. Білім беру 
қызметін жүргізу құқық лицен- 
зиясына сәйкес оқушылар, 
тәрбиеленушілер құрамын 


қалыптастырады, оқушылар мен 
тәрбиеленушілерді әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді. 
Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
балалардың заңды құқықтары мен 


трксу орны, пақты тұрағын жор, 
байланыс телефондары көрсетілген 
конкурсқа қатысуға өтініш; 

2) жеке тұлғаны куәландыратын 
құжаттың көшірмесі; 

3) білім туралы мемлекеттік 
үлгідегі құжаттың көшірмесі; 

4) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесі; 

5) кадрларды есепке алу 
жөніндегі жеке парақ және фото; 

6) ескертпелер мен 


мүдделерін қорғайды. Оқу-білім 
беру үдерісі кезінде білім алушы- 
лар (тәрбиеленушілер) мен білім 
беру ұйымдары қызметкерлерінің 
өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар 
жасайды. 

Заңнамада белгіленген 
шегінде білім беру ұйымының 


мүлкі мен қаражатына иелік 
етеді, құрылтайшылардың 
қаржылық және материалдық 


қаражатының түсуі мен 
жұмсалуы туралы жыл сайынғы 
есеп береді. Оқу-материалдық 
базаның есебін, сақталуын және 
толықтырылуын нормативтік 
талаптарға сәйкес қамтамасыз 
етеді, ішкі еңбек тәртібінің, 
санитарлық-гигиеналық 
тәртіптің, еңбекті қорғау мен 
қауіпсіздік техникасының 
сақталуына жауап береді. Пе- 
дагог кадрлар мен қосалқы пер- 
соналды іріктеу мен орналасты- 
руды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, штат кестесін және 
қызметкерлердің лауазымдық 
нұсқаулықтарын бекітеді, 
олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру үшін жағдай жасай- 
ды. Педагогикалық кеңеске 
басшылық етеді. Белгіленген 
тәртіппен қызметкерлерді атте- 
статтауды жүргізеді. Мемлекеттік 
және өзге де ұйымдарда білім 
беру ұйымын ұсынады, қажетті 
есептілікті дайындауды және 
ұсынуды қамтамасыз етеді. 

Лауазымдық жалақысы (А1 - 3 
блогы) жұмыс өтіліне байланысты 
90786 теңгеден 110075 теңгеге 
дейін. 

Конкурс «Мемлекеттік орта 
білім беру мекемелерінің басшы- 
ларын конкурстық тағайындау 
қағидаларын бекіту туралы» 2012 
жылғы 21 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрінің №57 бұйрығы сәйкес 
өткізіледі. 

Конкурсқа қатысуға ниет 
білдіргентұлғаларүшін құжаттарды 
қабылдау конкурсты өткізу ту- 
ралы хабарландыру бұқаралық 
ақпарат құралдарында шыққан 
күннен бастап жеті жұмыс күні 


ирганотіоіт қарауота ӨЗІНІ 
кәсіби жетістіктері біліктілігін 
арттыруы, ғылыми зерттеулері, 
өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтауы, наградалары туралы 
материалдарды ұсынуға құқылы. 
Мекеменің мекен-жайы: 
111200, Қазақстан Республикасы, 
Қостанай облысы, Лисаков к., 2 
шағын ауданы, 8 үй, анықтамалар 
үшін телефон 8 (714 33) 3-36-01, 
факс: 3-35-52, догоо@/$-еди.Кх 


ішінде мына мекенжай бойын- 
ша жүзеге асырылады: Лисаков 
қаласы, 2 шағын аудан, 8 үй, 4 
қабат, 5 кабинет. 

Конкурсқа қатысуға ниет 
білдірген тұлға конкурстық 
комиссияға мынадай құжаттарды 
ұсынады: 

1) тіркеу орны, нақты тұратын 
жері, байланыс телефондары 
көрсетілген білім басқармасы орга- 
ны басшысының атына конкурсқа 
қатысуға өтініш; 


2) жеке тұлғаны 
куәландыратын құжат 
көшірмесі; 


3) білім туралы мемлекеттік 
үлгідегі құжаттың көшірмесі; 

4) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесі; 

5) кадр есебі бойынша жеке іс 
парағы және фото; 

6) бұрынғы жұмыс орнынан 
жазалары мен көтермелеулері 
көрсетілген еркін мінездеме; 

7) біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (бар болса); 

8) «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысан- 
дарын бекіту туралы» 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрі міндетін атқарушының 
бұйрығымен бекітілген 
(нормативтік құқықтық актілерді 


мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама; 


9) сотталмағандығы туралы 
анықтама; 

10) тестілеуден өткені туралы 
анықтама (бар болса); 

11) Мектепті дамытудың 
перспективалық жоспары. 


Конкурсқа қатысу үшін 
ұсынылған құжаттардың 
көшірмелерін жұмыс орнынан 


кадр қызметі немесе білім беру 
ұйымының жауапты қызметкері 
растайды және мөрмен растала- 
ды. 

Үміткер білім беруді басқару 
органының қарауына оның 
кәсіби жетістіктері, біліктілігін 
арттыру, ғылыми зерттеулер, 
өзінің педагогикалықтәжірибесін 
қорыту, марапаттаулар тура- 
лы материалдарды ұсынуға 
құқылы. 


него ооразования и конкурсного 
назначения на должность руково- 
дителей государственных органи- 
заций образования, реализуюших 
общеобразовательные учебные 
программы дошкольного, среднего 
образования и образовательные 
программы дополнительного об- 
разования». 

Для участия в конкурсе канди- 
датам требуется: 

1) высшее (или послевузов- 


Государственное учреждение 
«Отдел образования акимата города 
Лисаковска», 111200, г Лисаковск, 2 
микрорайон, 8 дом, телефон для 
справок 8 (714 33) 3-36-01, факс 
3-35-52, догоо@!$-еди.Кг, объяв- 
ляет конкурс на замещение долж- 
ности руководителя коммунально- 
го государственного учреждения 
«Средняя школа №1» отдела об- 
разования акимата города Лиса- 
ковска. 

Коммунальное государствен- 
ное учреждение «Средняя школа 
№1» отдела образования акимата 
города Лисаковска, 111200, г. Ли- 
саковск, 1 микрорайон, 27 дом, 
телефон 8 (71433) 2-13-20, обе- 
спечивает всеобшее обязательное 
обучение детей на закрепленном 
участке. 

Квалификационные требова- 
ния, предьявляемые к кандидату 
на должность: высшее педагоги- 
ческое образование и стаж педа- 
гогической работы в организациях 
образования не менее 5 лет, в том 
числе стаж на руководяшей долж- 
ности не менее 1 года. 

Должностные обязанности: 
руководит деятельностью ор- 
ганизации образования в соот- 
ветствии с ее Уставом и другими 
нормативными правовыми акта- 
ми. Организует реализацию госу- 
дарственных общеобязательных 
стандартов образования совмест- 
но с педагогическими и методи- 
ческими советами. Утверждает 
план работы, рабочие планы и 
программы. Организует и совер- 
шенствует научно-методическую 
и материально-техническую базу 
учебно-воспитательного процес- 
са. Организует и совершенству- 
ет методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процес- 
са. Содействует деятельности 
учительских (педагогических) 
организаций, методических объ- 
единений, детских организаций. 
Формирует контингент учащихся, 
воспитанников в соответствии с 
лицензией на право ведения об- 
разовательной деятельности, 
обеспечивает социальную защиту 
учащихся и воспитанников. Защи- 


киолһумис па ул о рутллочдата міл 
органа управления образованием 
с указанием места регистрации, 
фактического места проживания, 
контактных телефонов; 

2) копию документа, удостове- 
ряющего личность; 

3) копию документа государ- 
ственного образца об образова- 
нии; 

4) копию документа, подтверж- 
дающего трудовую деятельность; 


щает законные права и интересы 
воспитанников из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Создает не- 
обходимые условия безопасности 
жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников) и работников ор- 
ганизации образования во время 
учебно-образовательного процес- 
са. Распоряжается имуществом и 
средствами организации образо- 
вания в пределах, установленных 
законодательством, представляет 
ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и ма- 
териальных средств учредителей. 
Обеспечивает учет, сохранность и 
пополнение учебно-материальной 
базы в соответствии с норматив- 
ными требованиями, отвечает за 
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, санитарно- 
гигиенического режима, охраны 
труда и техники безопасности. 
Осуществляет подбор и расста- 
новку педагогических кадров и 
вспомогательного персонала, 
утверждает структуру управления, 
штатное расписание и должност- 
ные инструкции работников, соз- 
дает условия для повышения их 
профессионального мастерства. 
Руководит педагогическим сове- 
том. Проводит в установленном 
порядке аттестацию работников. 
Представляет организацию обра- 
зования в государственных и иных 
организациях, обеспечивает под- 
готовку и представление необхо- 
димой отчетности. 

Должностной оклад (блок А1 - 3) 
от 90786 тенге до 110075 тенге в 
зависимости от стажа работы. 

Конкурс проводится на осно- 
вании приказа Министра образова- 
ния и науки Республики Казахстан 
от 21 февраля 2012 года №57 «Об 
утверждении Правил конкурсного 
замещения руководителей госу- 
дарственных учреждений средне- 
го образования» 

Прием документов для лиц, 
изъявивших желание принять уча- 
стие в конкурсе, осуществляется в 
течение семи рабочих дней со дня 
выхода объявления о проведении 
конкурса в средствах массовой ин- 
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рофессиональных достижениях, 

повышении квалификации, научных 
исследованиях, обобщении соб- 
ственного педагогического опыта, 
наградах. 

Адрес учреждения: 111200, 
Республика Казахстан, Коста- 
найская область, г. Лисаковск, 2 
микрорайон, дом 8, телефон для 
справок 8 (714 33) 3-36-01, факс: 
3-35-52, догоо@!$-еди.К2 


формации по адресу: г. Лисаковск, 
2 микрорайон, дом 8, 4 этаж, каби- 
нет 5. 

Лицо, изъявившее желание 
принять участие в конкурсе, пред- 
ставляет в конкурсную комиссию 
следующие документы: 

1) заявление на участие в 
конкурсе на имя руководителя 
органа управления образования 
с указанием места регистрации, 
фактического места проживания, 
контактных телефонов; 

2) копию документа, удостове- 
ряющего личность; 

3) копию документа государ- 
ственного образца об образова- 
нии; 

4) копию документа, подтверж- 
дающего трудовую деятельность; 

5) личный листок по учету кад- 
ров и фото; 

6) произвольную характери- 
стику с прежнего места работы с 
указанием имевшихся взысканий 
и поощрений; 

7) копию документа об имею- 
щейся квалификационной катего- 
рии и ученой степени (при ее на- 
личии); 

8) справку о состоянии здо- 
ровья по форме, утвержденной 
приказом исполняюшего обязан- 
ности Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 ноября 
2010 года №907 «Об утверждении 
форм первичной медицинской до- 
кументации организаций здравоох- 
ранения» (зарегистрирован в Рее- 
стре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под 
№6697); 

9) справку об отсутствии суди- 
мости; 

10) справку о прохождении те- 
стирования (при ее наличии); 

11) перспективный План раз- 
вития школы. 

Копии документов, представ- 
ленных для участия в конкурсе, 
заверяются кадровой службой с 
места работы или ответственным 
работником организации образо- 
вания и заверяется печатью. 

Кандидат вправе предоста- 
вить на рассмотрение органу 
управления образованием мате- 
риалы о его профессиональных 
достижениях, повышении квали- 
фикации, научных исследованиях, 
обобшении собственного педаго- 
гического опыта, наградах. 


МЕБЕЛЬ 


Ө мяг. уг.: диван и два кресла 
(40 т. т.), стол-тумбу (10 т. т.), 
трюмо (3 т. т.), прихожую (30 т. т.), 
сервант (3 т. т.). 
А.: 5-2-44, т. 3-20-69. 
Ө мяг. уг. (90 т. т.), диван-кровать 
(40 т. т.), двуспальную кровать (20 
т. т.), тумбочку угл. (7 т. т.), прихо- 
жую с тумбочкой и зеркалом (15 
т. т.), шкаф платяной двухсекцион- 
ный с зеркалом (50 т. т.), нов. стол- 
тумбу (овальный, 10 т. т.). Все со- 
нного дизайна, в отл. сост. 
Т.: 3-38-34, 8-777-255-81-49. 
® недорого диван, дет. тку. 
Т.: 8-777-648-81-31, 5-14-14. 
® угловой диван + два кресла 
(37 т. т., в хор. сост.). 
А.: 3-13-11, т. 8-705-803-63-01. 
Ө срочно угловой диван. Цена 
договорная. 
Т. 8-702-504-65-57. 
Ө мини-стенку книжную 3,5х2 м, 
компьютерный стол, монстеру, 
алоэ, «тешин язык». 
Т.: 3-25-65, 8-701-552-47-12. 


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 


Т. 8-778-823-14-17. 


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» тент. 
Т.8-705-705-37-63. 


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель», грузчики. 
Т.:8-705-603-30-54, 

8-702-428-24-30. 


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Т.8-777-304-19-68. 


ТРЕБУЕТСЯ сиделка. 
Т.:3-91-41,3-21-66, 
8-702-828-81-33. 


ТРЕБУЕТСЯ сиделка 
с проживанием. 
Т.:8-705-107-17-41, 
8-702-703-65-07. 


М/И 


Ө кух. гарнитур (6 /у, в хор. сост.), 
холодильник «Атлант», стеклянный 
журнальный столик, газплиту «Ге- 
фест», вытяжку «Гефест». 

Т. 8-775-266-45-20. 

® кух. зону: 4 предмета, светло- 
серый «мрамор», столешница 
белая (в отл. сост.). 

Т. 8-777-638-09-42. 

Ө двуспальную кровать, прихо- 
жую, кух. гарнитур. 

Т. 4-08-57. 


ДРУГОЕ 


чугун. задвижку 4-40 мм с флян- 
цами на трубу, промышленные ав- 
томаты 40 А, 16 А, 10 А, чудо-ло- 
пату для перекопки земли, дет. ве- 
лосипед для мальчика (на 5-6 лет, 


б/у, 8 т. т.), картофель дачный 


крупный и средний (доставка). 

А.: 4-16-71, до 22 ч, 

т.: 3-98-74, 8-777-143-91-71. 
® недорого перину, скатерть, 
ткань шерстяную, пилку лоб- 
зика, плафоны, трюмо. 

А.: 5-17-16, т. 3-25-16. 


ЗАКУПАЕМ 
НА УТИЛИЗАЦИЮ 
легковые и грузовые 
АВТОМОБИЛИ. 
Можно не на ходу, 
расчет на месте 
(самовывоз). 


Цена договорная. 
Тел.: 8-714-413-28-10, 
8-701-489-67-62, 
8-707-626-46-47, 
8-776-723-01-90. 


Фраскладушку с матрасом (в хор. 
сост.), стол-тумбу. 

Т.: 3-70-83, 8-791-792-99-86. 
Ө трубу 4-57 б/у, утеплитель в ру- 
лонах, битум, отводы сі-20, 25, кра- 
ны бронзовые (а-32, 40, 50, алюм. 
трубы а-120, 50, арматуру (-10, 5, 
саморезы разные (дерево, металл), 
песок, шебень, литол, насос зака- 
чивающий, нов. утепленную будку 
для собаки, газбаллоны 27 л, газ. 
пушку 30 кВТ, печь соляро-газ, эл. 
двигатели разные, медные радиа- 
торы для морозильных камер, на- 
сос поливной бензиновый, эл. прял- 
ку, бойлер (10 л), цифр. фотоаппа- 
рат Сапоп, цвет. телевизор «Сам- 
сунг» (диаг. 52), велюр для а/чех- 
лов (прочный), весы тарелоч- 
ные на 10 кг, 25, 40-литр. алюм. 
кастрюли, 30-литр. кастрюлю из 
нержавейки, прожектор ПКН с 
лампами (1500 Вт, 2 шт.), з/ч для 
автомобилей «ГАЗ-3110», 
«Ауди» «Фольксваген», «Мерсе- 
дес», «Мазда», «Ниссан» нов. и 
б/у, мотошины на дисках 3,25х19; 
3,75х1; автодомкрат, бандаж для 
плечевого сустава, рукавицы утеп- 
ленные, унты б/у (р. 40), морские 
ракушки для аквариума разные, 
клетки для попугаев, прополис ал- 
тайский, пыльцу цветочную, зер- 
кала разные, тележки для фляг, 
соленья, варенье, жел. гараж 
3х2,5 м вп Октябрьском. 

Т.: 5-14-55, 8-775-512-27-31. 


Народный 
коллектив 
хор 
русской песни 
«Здравица» 
ПРИГЛАШАЕТ 
23 ноября 2019 года, 
в субботу, 
в 16.00 
в АК «Союз» 


на музыкально- 


Ө ковер 1,85х2,85 м, палас 2х3 м, 
эл. самовар, две шв. маш. (одна с 
эл. приводом), стол-тумбу с на- 
весным шкафом от гарнитура 


(ДСП). 
Т.: 3-67-51, 8-702-524-64-96. 
® художественную лит-ру (по 


.200 т.). 


Т.: 4-17-84, 8-707-672-76-67. 

Ө мед (доставка). 

А.: 6-49-36, т. 3-31-85. 

Ө палас овальный 2х4 (10 т. т.), 
ковры шерстяные (2х3, по 5 
т. т.), шторы с ламбрекеном 
(красно-золотые, 25 т. т.), 
посуду (столовый и чайный 
сервизы, салатницы и про- 
чее), «денежное дерево» (вы- 
сота 80 см, 3 т. т.). 

Т.: 3-38-34, 

8-777-255-81-49. 

® дачный картофель, свеклу, 
морковь, фасоль. Доставка. 
Т.: 3-18-58, 

8-775-722-93-51. 

® памперсы для взрослых №2 
«Зирег Зеп! Рі» (200 т. за шт.), 
пеленки 60х90 (1 т. т. за упаков- 


ку). 

Т. 8-777-635-67-97. 

® памперсы №3 «Зеп!». 

Т. 8-702-262-52-36. 

® калоприемники, роликовые 
коньки, стир. маш. «Радуга», 
жен. вещи (по цене покупате- 
ля), лестницу ЛФК. 

Т. 8-705-861-17-45. 


В общественной 
приемной ЛФ 
партии «Миг Оғап» 


18 ноября 2019 года в 
15.00 проводит прием 
граждан депутат Лисаков- 
ского городского масли- 
хата Сигаева Ш. С. 


19 ноября 2019 года в 
09.30 проводит прием 
граждан заместитель аки- 
ма города Лисаковска 


(Г 2 7. 
|| Размещайте свои объявления в “Лисаковской нови”, | 


|| КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 


| | (на одном купоне принимается текст только одной рубрики) | : 


И 


| | ВНИМАНИЕ! Принимаются только купоны, вырезан 


| лии» (2 мкр.), «Арман» (2 мкр.), «Дарья» (3 мкр.), «Максим» (3 | 
| мкр.), «Кармен» (4 мкр.), «Алма» (5 мкр.), «Элна-У» (5 мкр.), «Са- | 
| мобранка» (5 мкр.),«Огонек» (5 мкр.), «Сайрам» (5 мкр.), «Умка» (6 | 
| мкр.), «Мечта-б» (6 мкр.), «Наурыз» (б«а» мкр.), «Береке» (7 мкр.), ! 
| «Веста» (11 мкр.). | 


8-702-857-13-48. 


“ вать, что твой близкий и } 
" родной человек свои | 
“ последние дни жизни | 
“ провел вдали от тебя. И | 
“ впоследний моментты не 


осях 


и вам обязательно улыбнется удача! 


| 

| 

| 

| 

г 
Обращаться: | | 

| 

| 

| 


| ные из последних 3 номеров газеты. 


Магазины, где ваши купоны можно опустить в ящик: «Сағдат» (1 ' 
’ мкр.), «Бахыт» (1«а» мкр.), киоск «Лисаковской нови» около «Аде- | 


ОНИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ. 


РЕМОНТ 


Дому, 


Нотариусом г. Лисаковска 
Сябро С. В. заведено наслед- 
ственное дело после смерти Со- 
коловой Любови Витальевны, 
умершей 01. 11. 2019 г. Наслед- 
никам и кредиторам обращать- 
ся по адресу: Костанайская обл., 
г. Лисаковск, 3-21. 


Нотариусом г. Лисаковска 
Досмухамбетовой А. С. заведено 
наследственное дело после смер- 
ти Зубченко Николая Харитоно- 
вича, умершего 26. 08. 2019 г. На- 
следникам и кредиторам обра- 
щаться по адресу: Костанайская 
обл., г. Лисаковск, 4-37, здание 
«Нур Отан». 


Т.: 3-72-03, 


Очень тяжело осозна- | 30 октября 2019 годаушла 
из жизни наша дорогая и 
любимая мама и бабушка 
Фиалка Татьяна Васильевна. | 
Как трудно подобрать 
слова, 
Чтоб ими нашу боль 


| смог быть с ним рядом, > 


г1/^Щ п порты оть дагға га/лазаты. 


_ с проживанием. | 
Т.:8-705-107-17-41, 
8-702-703-65-07. 


Сдам 1-комн. кв. посуточ- 
но, почасово (ремонт, чисто, 
уютно). 

Т.: 8-777-443-73-93, 
8-778-334-64-93. 


Сниму 1-комн. кв. на дли- 
тельный срок (можно в 6-40, 
5-3). Платежеспособность, 
чистоту гарантируем. 

Т. 8-777-635-14-89. 


Заберу даром все, что вам 
не нужно: мебель, бытовую 


технику. 
Т. 8-777-406-66-21. 


® 1-комн. кв. (4-11, 3 эт., в 
хор. сост.) на 2-комн. кв. не 
выше 3 эт. (1, 2, З мкр. не пред- 
лагать). 

Т. 8-777-173-62-95. 

Ө 3-комн. кв. ул. пл. (6-41, 1 
эт.) на 2-комн. кв. ул. пл. или 
полуторку с доплатой. 

Т.: 3-01-60, 8-701-509-45-64. 
® 4-комн. кв. на коттедж. 

Т. 8-777-319-15-49. 


КУПЛЮ: 


Ө малосемейку за 1,1 млн. т. 
Т. 8-775-838-09-81. 

Ө кап. гараж в «Восходе» 
(300 т. т.). 

Т. 8-702-134-06-02. 

Ө кап. гараж в «Восходе» 
(300 т. т.). 

Т. 8-777-447-38-94. 

Ө тиски слесарные, 10-20-литр. 
бутыли стеклянные, велосипед 
«Урал» или похожий, аквариу- 
мы, гараж в «Восходе» (500 
т. т.) или в «Планете» (200 т. т.). 
Т. 8-705-705-37-63. 

® измерительные приборы 
СССР: частотомер, осциллогра- 
фы, рации, самописцы, пере- 
ключатели ПГ-2, ПГ-7; микро- 
схемы, транзисторы КТ, разъе- 
мы, КМ, К52-2, ЭТО, реле, 
РЭС-22, РЭС-9, статуэтки, ра- 
диодетали, нагрудные знаки, ме- 
дали, значки, корпуса наручных 
часов СССР, столовое серебро, 
антиквариат, реохорды и мно- 
гое другое. 

Т.: 8-702-501-08-09, 
8-702-302-70-03 
(У/һа(5Арр для фото). 


ЯРМАРКА 
в Октябрьском 


Уважаемые лисаковцы 
и гости города! 
Приглашаем вас на яр- 
марку сельхозпродукции и 
товаров местных пищевых 
предприятий, которая со- 
стоится 16 ноября 2019 
года в п. Октябрьском на 
площади ДК «Россия» 
Начало ярмарки в 11.00. 


СПЕЦОДЕЖДА 


любой сложности. 


8-775-410-30-33 


э ло. 


Билеты в кассе. 
$ ооо 


е е 
” в АК «Союз» % 
2 на музыкально- 5 
е театрализованное ж 
Ф представление. ə 
е ә 
е ® 
% % 


В образовательный 
центр г. Рудного 


Т.8-707-791-03-72. 


Операция «Попрошайка» 


В целях пресечения фактов попрошайничества несовер- 
шеннолетними и недопушения нарушений их прав, а также 
для предупреждения и профилактики правонарушений со 
стороны несовершеннолетних в соответствии с указанием 
МВД РК с 9 по 16 ноября 2019 года на территории г. Лисаков- 
ска силами ювенальной полиции, участковых инспекторов 
полиции, патрульной и миграционной полиции с привлечени- 


-ем представителей органов образования и социальной за- 


шиты населения проводится оперативно-профилактическое 


мероприятие «Попрошайка». 


Более 500 семей 
в области 

зимой живут 

на дачах 


С наступлением холодов 
усилены профилактические 
меры по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

537 семей по всей Ко- 
станайской области оста- 
лись зимовать в дачных об- 
ществах. Больше всего та- 
ких семей в Костанае - 400, 
в Рудном - 27, по несколько 
семей - в Аркалыке и Лиса- 
ковске. 

Сотрудники службы ЧС, 
полицейские и представите- 
ли соцслужбы в начале не- 
дели посетили семью, живу- 
щую в «Урожайном-2» в 
домике с печкой. С ними 
проведена беседа, как обе- 
зопасить строение от воз- 
горания. 


09.30 проводит прием 
граждан заместитель аки- 
ма города Лисаковска 
Муржакупов К. Б. 


‚ 20 ноября 2019 года в 
15.00 проводит прием граж- 
дан руководитель ГУ «От- 
дел жилищно-коммунально- 
го хозяйства, пассажирско- 
го транспорта и автомобиль- 
ных дорог акимата города 
Лисаковска» Курмангалиев 
Н.К. 


21 ноября 2019 года в 
15.00 проводит прием 
граждан руководитель ГУ 
«Отдел предприниматель- 
ства и сельского хозяй- 
ства акимата города Лиса- 
ковска» Токжанов Д. Ж. 


21 ноября 2019 года в 
11.00 будет организована 
юридическая консульта- 
ция для малообеспечен- 
ных граждан. 

Адрес проведения при- 
ема: г. Лисаковск, 4 мкр., д. 
37«а», предварительная за- 
пись на личный прием про- 
водится за 2 дня до приема 
по телефону 4-04-19. 


Единый (Национальный) 
день приема граждан 


21 ноября 2019 года в 
рамках реализации задач 
Главы государства по про- 
движению концепции «слы- 
шащего государства» в зда- 
нии городского центра куль- 
туры и спорта (ДК «Союз») 
состоится Единый (Нацио- 
нальный) день приема граж- 
дан. 
Прием будет осуществ- 
ляться лично акимом города 
Лисаковска с привлечением 
руководителей уполномочен- 
ных государственных орга- 
нов. 

Место проведения: город 
Лисаковск, улица Мира, 32. 

Время: 09.00. 

Записаться на прием мож- 
но по телефону: 3-38-66, атак- 
же лично в кабинете №11 в 
здании городского акимата. 


21 ноября 2019 года в 
рамках реализации задач 
Главы государства по про- 
движению концепции «слы- 
шащего государства» в 
здании ДК «Россия» состо- 
ится Единый (Нацио- 
нальный) день приема граж- 
дан. 

Прием будет осуществ- 
ляться лично акимом посел- 
ка Октябрьский с привлече- 
нием руководителей уполно- 
моченных государственных 
органов. | 

Место проведения: город 
Лисаковск, п. Октябрьский, 
улица Горького, 28«а». 

Время: 09.00. 

Записаться на прием мож- 
но по телефону: 5-14-95, атак- 
же лично в кабинете №3 в 
здании ДК «Россия». 


“ провел вдали от тебя. И 
| впоследний моментты не “ 
“ смог быть с ним рядом, ! 
“ поддержать его, сказать ! 
— ему особые слова благо- ! 
“ дарности и любви... - 
Наша любимая мамаи | 
" бабушка Фиалка Татья- | 
на Васильевна свои! 
“ последние дни жизни 
“ провела в Лисаковском 
| центре оказания специаль- › 
“ ных социальных услуг. ' 
| Именно заботливые, вни- | 
| мательные сотрудники ! 
“ центра были с ней рядом | 
“ эти годы, поддерживали | 
! ее в последние минуты " 
: жизни. - 
“От всего сердца хотим | 
" сказать этим милым жен- | 
| щинам огромное спаси- | 
бо! - 
| За доброту и внимание, | 
| за душевное тепло и за- | 
| боту, которыми они ок- | 
ружили одиноких пожи- | 
лых людей. 2 
“ Низкий поклон за вашу | 
_ отзывчивость и милосер- | 
дие! . 
Суважением, - 
Л. РИГЕР (ФИАЛКА), | 
Россия. 


21 ноября 2019 года в 
рамках реализации задач 
Главы государства по про- 
движению концепции «слы- 
шащего государства» в зда- 
нии Красногорской началь- 
ной школы состоится Единый 
(Национальный) день приема 
граждан. 

Прием будет осуществ- 
ляться лично акимом села 
Красногорское с привлечени- 
ем руководителей уполномо- 
ченных государственных ор- 
ганов. 

Место проведения: город 
Лисаковск, с. Красногорское, 
улица Степная, 29. 

Время: 09.00. 

Записаться на прием можно 
по телефону: 8 (71437) 2-99-40, а 
также лично в здании Красно- 
горской начальной школы. 


Как трудно подобрать 
слова, 
Чтоб ими нашу боль 
измерить. 
Не можем в смерть твою 
поверить, 
Ты с нами будешь 
навсегда... 
Все, кто знал Татьяну 
Васильевну, помяните 
добрым словом. Она бу- 
дет всегда с нами... 
Дочь, внучка. 


15 нояб- 
ря 2019 
года испол- 
нится год, 
как ушел из 
жизни наш 
дорогой и 
любимый 
муж, отец и 

дедушка Журавлев Сергей 

Яковлевич. 
Как трудно подобрать 
слова, 
Чтоб ими нашу боль 

измерить. 

Не можем в смерть твою 

поверить, 

Ты с нами будешь 

навсегда. 

Любим, помним, скорбим... 

Все, кто знал и помнитего, 

помяните добрым словом в 

этот печальный для нас день. 

Жена, дочери и внуки. 


16 нояб- 
ря 2019 года 
исполнится 
2 года, как 
нет с нами 
нашей лю- 
бимой до- 
чери, сест- | _ 
ры, жены, В 22 
мамы и бабушки Шро 
Татьяны Терентьевны. 
Она была отзывчивым, 
внимательным, светлым 
человеком, любящей же- 
ной, матерью, дочерью, 
сестрой, племянницей. 
Нам ее очень не хватает. 
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом в 
этот печальный для нас день. 
Мама, брат, сестры, 
муж, дети, внуки. 


С 14 ПО 20 


Овен (21.03 - 20.04) - Планы, 
ай е которые придут вам в 
голову в этот период, 
ее очень оригиналь- 
ными и резко отличаю- 
: шимися от прежних. 
Даже вы, со своей вечно наступа- 
тельной позицией, поймете, чтоне 
настало время не только для их 
воплощения, но даже и для огла- 
шения. Возможно, вы хотите ра- 
зорвать отношения с людьми, ко- 
торые вас давно раздражают. Не 
спешите это делать, обдумывайте 
и «шлифуйте» свои намерения. 

Телец (21.04 - 21.05) - В эти 
дни вы измените свое- 
му обычному здраво- 
мыслию, прездиланте 
некоторые фобии и 
предубеждения. Вы мо- 
жете освоить новую профессию 
или хобби, причем не будете счи- 
таться со временем. У многих из 
вас изменится личная жизнь и 
круг друзей, вас начнут привле- 
кать люди, которых вы раньше 
считали недостойными своего 
внимания. 

Близнецы (22.05 - 21.06) - У 
вас не произойдет ярких 
перемен, но зато сохра- 
нится позитивное на- 
строение и работоспо- 
собность. Вам кажется, 
что пора уже выходить на первый 
план, но время еше не наступило. 
’ Вам как никому важно разделать- 
| ся со старыми долгами. Возмож- 
но, вам придется занять под них 
даже выходные, к неудовольствию 
друзей и родных. 

_ Рак (22.06 - 22.07) - В этотпе- 
риод вы рискуете пос- 
сориться с другом, 
если вы ведете какие- 
то серьезные совмест- 
’ ные дела или у вас 
одно хобби. Возможно, это связа- 
но стем, что сейчас звезды благо- 
волят вам в соревнованиях или в 
других ситуациях, связанных с 
конкуренцией. Зато семья пораду- 
ет вас очень приятными сюрприза- 
ми. Ваше стремление к стабильно- 


НОЯБРЯ 


Лев о 07- 22.08) - Вам очень 
важно избавиться от на- 
копившихся обид: не 
важно, на людей или на 
дела. Если вы откровен- 
но поговорите с самим 
собой, то убедитесь, что регулярно 
отравляете себе жизнь, мечтая 
кому-нибудь отомстить или призы- 
вая неудачу начью-то голову. Звез- 
ды по-прежнему рекомендуют вам 
пребывание сродными и приятными 
людьми, выход на люди и участие в 
праздниках по разным поводам. 
ба (23.08 - 22.09) - Ваша 
6 жизнь выходит на некий 
новый уровень, и вы не 
знаете, радоваться по это- 
му поводу или огорчаться. 
Многим вы кажетесь все- 
сильными, просьбы о помощи сып- 
лются со всех сторон, и среди про- 
сящих немалотех, с кем выедва зна- 
комы. Соблазнительно поднять 
свой авторитет на недосягаемую вы- 
соту, угодив всем сразу, но вам это 
будет стоить весьма дорого - сил и 
здоровья. К сожалению, к личной 
жизни вы сейчас подходите при- 
мерно так, как пунктам вашего де- 
лового еженедельника. Поэтому 
одиноких в лучшем случае ждет не- 
большое приключение, после кото- 
рого с вами оборвут отношения. 
Весы (23.09 - 22.10) - Вам сле- 
‚ дуетумерить свое лю- 
бопытство в самых 
разных ситуациях, 
иначеоно до добране 
доведет. Не суйте нос 
внезнакомые механизмы, не бери- 
те «поносить» чужие вещи и не 
сближайтесь с малознакомыми 
людьми, особенно осторожно сле- 
дует делиться своими проблемами. 
Ваша идеальная среда- домашние 
стены и родственники. Даи друзья 
могут подкинуть интересную идею 
по работе. 
Скорпион (23.10-22.11) -Вам 
> придется пересмотреть 
свои планы, хотя они 
заслуживают уваже- 
ния. Вам не удастся по- 
бывать во всех тех ме- 


сейчас увлеченно 34 зани- 
маетесь самообразо- 
ванием или каким-то 
важным делом помимо 
основной работы, но 
это не связано напрямую с зара- 
ботком. Возможно, какой-то 
благотворительный проект, кон- 
курс или домашнее мероприятие. 
В конце периода вы почувствуе- 
те реальные успехи, связанные с 
этими занятиями. 

жаа ке (22.12 - 20.01) - Вам 
хочется заняться чем- 
то новым, но время но- 
вого еще не наступило, 
поэтому все начинания 
быстро застопорятся, и 
вы к ним охладеете. Вам стоит по- 
временить с инициативой, иначе вы 
на полдороге оставите важное в бу- 
дущем дело. Зато вы можете сме- 
ло заниматься обновлением свое- 
го имиджа или, что еще полезнее, - 
профессионального уровня. Вы 
можете испытать разочарование в 
недавно начавшихся отношениях и 
прекратить их. Потом будете жа- 
леть, а сделанного не воротишь. 
Поэтому будьте терпимее. Семей- 
ным не помешают новые эмоции: ус- 
тройте себе короткую экскурсию, 
выберитесь в кино или на природу. 

Водолей (21.01 - 19.02) - Вы 
рискуете поймать лег- 
кую звездную болезнь, 
вам покажется, что все 
вами интересуются. Уч- 
тите только, что это вни- 
мание не всегда будет доброжела- 
тельным, поэтому с малознакомы- 
ми людьми стоит быть поосторож- 
нее, даже в самом примитивном 
смысле: они могут проявить агрес- 
сию. Но в целом вы действительно 
пользуетесь популярностью и вни- 
манием, и те, с кем у вас были мел- 
кие конфликты, проявят себя как 
ваши приятели. 

Рыбы (20.02 - 20.03) - Очень хо- 

4» рошее время, когда бу- 
дут и возможности, к 
осуществлению которых 
надо приложить усилия, 


Расспабься 
ипопучиуаовопьствие 


“КРОССВОРД 
«ЕРАЛАШ» 


В каждом слове по горизон- 
тали переставьте буквы так, что- 
бы получился полностью состав- 
ленный кроссворд. 
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24. «Давид». 25. Ящер. 26. Этна. 27. Эрнст. 28. Разор. 30. Нагар. 32. Мидас. 33. Озноб. 
34. Тютюн. 35. Спуск. 38.Голем. 43. Илот. 44. Яхве. 45. Бирн. 46. Лаос. 47. Трон. 
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62. Обгон. 63. Отто. 64. Истр. 65. Томск. 67. Кузов. 69. Траун. 71. Икра. 72. Трак. 


7 А | о 2 у © | Рақ и 7-4 Ем же. 7о Льва за САлмльльнь ль ол М. а ж-ш ол А... оз ель .-” 


других ситуациях, связанных с 
конкуренцией. Зато семья пораду- 
етвас очень приятными сюрприза- 
ми. Ваше стремление к стабильно- 
сти иногда переходит все границы. 
Перестаньте названивать вашим 


#43. «давид». 5. ящер. 20. Этна. г. Эрнст. го. газор. 29. пагар. 52. мидас. 55. озноо. 
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74. Паек. 75. Бордо. 76. Сало. 78. Седина. 79. Реверс. 80. Киев. 81. Имре. 82. Стилус. 
83. Ацтек. 84. Разбег. 

По вертикали: 1. Песец. 2. Обертка. 3. «Амадей». 4. Скандал. 5. Молоковоз. 6. Асси- 


свои планы, хотя они 
_ заслуживают уваже- 
’ ния. Вам не удастся по- 
__ бывать во всех тех ме- 
стах, которые вы облюбовали, и 
собрать всю ту информацию, на 
которую давно положили глаз. 
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» осуществлению которых | 
’ надо приложить усилия, | 
и просто везение. Даль- | 
ще уже все зависит от вас. Есть риск | 
потонуть в разговорах на тему о | 


выглядите. То, что они не бросают 
трубку, свидетельствует только об ним делам больше внимания, чем 
одном - чувства давно испарились. вы рассчитывали. Это могут быть 
Зато у семейных настоящая идил- заботы о родственниках или уст- 
лия. р 


Увы, вам придется уделить домаш- 


бывшим, они уже забыли, как вы 
5. 
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том, как у вас все хорошо. Не забы- | 
вайте, что люди довольно завист- | 
ливы, а кое-кому трудно расстать- ! 
ся с мыслью, что вы не нуждаетесь | 


1. Сладкий нахаляву. 6. Сыщик, 
придуманный Агатой Кристи. 
8. Между гортанью и бронхами. 
9. Виталий, писавший о приро- 
де для детей. 10. «Звезда» сре- 
ди цветов на клумбе. 11. Капля 
печали на щеке. 12. Трехглавый 
страж входа в Аид. 13. Работа 
предпринимателя. 14. «Дело 
тонкое» среди сторон света. 
16. Хищная птица из соколиных. 
19. Первая японская автомоби- 
лестроительная компания. 
21. Пернатая, запасающая желу- 
ди. 22. Голос оперной примы. 
24. Дружеская опора в беде. 
25. Братья - пионеры авиации. 
26. Обращение к жительнице Вар- 
шавы. 27. «Объединение кошель- 
ков» для покупки. 30. Последова- 
тель идей В. Ленина. 34. Перечень 
вещей на бумаге. 35. «Часть» уни- 
верситета или института. 36. Креп- 
кий молодой мужчина. 37. Ло- 
мик для создания проруби. 38. Ин- 
тонация взрослого, читающего 
нотацию малышу. 39. Наставле- 
ние потомкам. 40. Абхазский 
курорт, где прошел киношный 
«зимний вечер». 42. Спорт, тре- 
бующий корзин. 45. Эстрадная 
исполнительница, спевшая про 
узелки и электричку. 47. Про- 
стейшее в лужице. 48. Русский 
живописец, рисовавший куп- 
чих. 49. Грызун с длинным лы- 
сым хвостом, пугаюший домо- 
хозяйку. 50. Самый распрост- 
раненный искусственный язык. 
52. Все территории, находящи- 
еся за границей государства. 
54. Девочка, знакомая с Про- 
сперо и Тибулом. 57. Злак, 


особенно любимый лошадьми. 
59. Место для пирсинга на жи- 
воте. 60. Коллежский чиновник в 
царской России. 61. Объект изуче- 
ния орнитолога. 62. Мякина, отхо- 
ды после молотьбы. 64. Остолбе- 
нение от удивления. 67. Ведущий 
телепрограммы «Смак». 69. Зна- 
менитый педиатр, «Детский 
доктор мира». 70. Ручатель 
за стабильность. 71. Крупа 
из проса. 72. Покидание еврея- 
ми Египта во главе с Моисеем. 
73. Ковбойские штаны. 74. Педаль 
для остановки машины. 75. Бла- 
гочестивая героиня из фильма 
Я. Фрида. 76. Якобинец, спод- 
вижник М. Робеспьера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Леген- 
дарный кубинский политик, чье 
имя известно всем на Острове 
свободы. 3. Лечебное заведение 
с койками и палатами, где паци- 
енты остаются на ночь. 4. Ис- 
панская валюта, ходившая в 
Барселоне и Мадриде до вве- 
дения евро. 5. Размер, допол- 
няющий длину. 6. На берегах 
этой полноводной реки вырос 
сорванец Том Сойер Марка Тве- 
на. 7. «Элемент» юбки, часто 
притягивающий мужские взгля- 
ды. 15. Ивасевый кит, плаваю- 
щий в океане. 17. Конечность 
Тузика или Мурки. 18. Сын тех 
же родителей как близкий род- 
ственник. 20. Трикотаж, назван- 
ный в честь небольшого остро- 
ва. в проливе Ла-Манш. 22. Об- 
разец качества на. производ- 
стве. 23. Человек, которому по- 
ручена оценка диссертации или 
доклада. 28. Должностное лицо 
в армии, ведавшее хранением 
и выдачей имущества. 29. От- 
росток нервной клетки. 31. Особа 
из Гамбурга. 32. Крайние при- 
жимистость и крохоборство как 
черта характера. 33. Каждое из 
чисел, рождающих сумму, уста- 


рия. 7. Эдисон. 8. Ухватка. 9. «Таймс». 18. Обезьяна. 20. Эстафета. 22. Пятачок. 24. Дансинг. 
27.Элвис. 28. Румб. 29. Рост. 31. Разум. 36. Паникер. 37. Свинтус. 39. Обелиск. 40. Ермолка. 
41. Довод. 42. Ахилл. 49. Койот. 50. Сморчок. 51. Флагшток. 52. Юмореска. 53. Экс- 
порт. 54. Никон. 56. Ржев. 57. Ноги. 61. Резервист. 66. Саксаул. 67. Кабаева. 68. Втор- 
ник. 70. Рассказ. 71. Индекс. 73. Клевер. 74. Пегас. 77. Обжиг. 


ми математика. 41. Французский 
литератор, поведавший о Гарган- 
тюа и Пантагрюэле. 43. «Звуко- 
вой» раздел физики. 44. Специа- 
лист, что всегда с видеокамерой 
на сьемочной плошадке. 46. До- 
рогая легковушка, прикатившая 
на наши дороги из Германии. 
51. Хранилише солений и кар- 
тошки ниже первого этажа дома 
у хозяйки. 53. Смолистое веше- 
ство из ствола хвойного дере- 
ва. 54. Тяжелая чугунная утварь, 
подходящая для жарки блинов. 
55. Лоб, которым били в боярс- 
кие времена. 56. Сердце стра- 
ны, куда туристы спешат по- 
смотреть фьорды. 58. Вызыва- 
ние духов усопших и обще- 
ние с ними. 63. Зеленый крае- 
шек леса, обласканный сол- 
нышком, где растет земляника. 
65. Пышные формы толстушки 
иронично. 66. Лепное украше- 
ние потолка в богатой комнате. 
68. Отсутствие одежды на теле, 
характерное для картин в стиле 
ю. 
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ОТВЕТ НА АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД, 


опубликованный 
в №45 от07. 11. 2019 г. 
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Баба Катя возвращалась в родной городок, где ждалиее 
съемная квартира, несколько подружек и горькое одиноче- 
ство. Еще в нем жила ее самая родная и любимая кровиноч- 
ка - доченька Света с мужем и двумя прекрасными и добры- 
ми дочками, но бабу Катю они уж точно не ждали. Она это 
знала и в расчет их не брала. Вот подружки, думалаона, уж 


ВТОБУС останавливался 
на каждой остановке, и ей 
‚ очень хотелось побыстрее 
‚ добраться до своей крова- 
ти и выспаться, отдохнуть с дороги, 
а уж потом подругам объявить, что 
она вновь дома, вернулась. Ей со- 
всем не до этого, но куда деваться, 
все равно узнают, иеще больше раз- 
говоровбудет. 

Вот уже шесть последних лет она 
мыкалась, не зная, как дальше жить 
и что делать. Думая об этом, баба 
Катя приходила в ужас: неужели все 
происходит с ней? Неужели это она 
так страдает и по ночам горько пла- 
четот безысходности и горя? Она за- 
давала себе один и тот же вопрос: 
почему так получилось, почемуее до- 
ченьки стали такими равнодушными 
и отстранили мать отсебя? Когда 
она потеряла связь с ними? По- 
том она себя успокаивала, шлав 
церковь, ездила по монастырям и 
продолжала жить. Но вопрос 
«почему?» не отпускал ее. 

В молодости ее все звали Ка- 
тюшка, Катенька, и никак иначе. 
Она была красавицей. Длинная 
русая коса, тонкая талия, глаза 
как два голубых блюдца, губки 
пухленькие, на щеках всегда румя- 
нец. Настоящая русская красавица 
- такие комплименты сыпались на 
нее. Ей все было к лицу: и ситцевое 
платье с косыночкой, и шифоновое 
нарядное со скромной брошечкой. 

Родилась она сразу после вой- 
ны. Отец вернулся с фронта изра- 
ненным, больным. Но война не оз- 
лобила его, он был очень добрым 
и ласковым. И Катюшка в детстве и 
юности слышала от отца только по- 
хвалу. Мать даже ругалась с ним, 
чтобы он не баловал дочку. Катюш- 
ка свои девичьи секреты доверяла 
только ему. Когда она окончила 8 
классов, отец сильно заболел. И 
она не пошла учиться дальше, а оста- 


точно обрадуются ее приезду. 


первых рядах. Теперь уже мама 
гордилась дочерью. 

Своего мужа, свою первую и 
единственную любовь, Катюшка 
встретила на берегу Черного моря 
во время отпуска, куда поехала по 
путевке. После отпуска влюбленные 
поженились. Сыграли звонкую 
комсомольско-молодежную 
свадьбу. 

После рождения первой до- 
ченьки Юли им выдали квартиру. 
Вскоре на свет появилась Светоч- 
ка. Катя радовалась, что у нее пре- 
красный, заботливый муж, умные 
девочки, любимая работа. Когда 
дочки подросли, они решили с Ни- 
китой построить дом, и построили - 
большой, из пяти комнат. Забрали к 
себе маму, и все были счастливы в этом 
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а он нет. Она не могла себе простить, 
что неуслышала, как мужуходил. Ког- 
да они в тот вечер легли спать, то еше 
ДОЛГО и, как отметят 50-ле- 
тие совместной жизни. Остался месяц, 
и нужно столько успеть сделать. Го- 
стей будет много: дочери с внука- 
ми, друзья их молодости, соседи. 
Даже с работы должны были прий- 
ти руководители, уже звонили, ин- 
тересовались. Юбиляры заказали 
ресторан, пригласительные. И вот 
Никита ушел! Для Катерины это ста- 
ло первым ударом. 
После похорон баба Катя стала 
ть с дочерьми, как они будут 
делить наследство. Дочь Юля с зятем 
поблагодарили мать за внимание и 
сказали, что у них все есть, им ничего 
не надо и нанаследство они не претен- 
дуют. А вот Света с мужем решили 
свою квартиру продать, немного до- 
бавить и купить своим девочкам по 
квартире. Девчонки уже взрослые, им 
пора жить отдельно. А пока уладится 
вопрос с квартирами, они переедут в 
родительский дом. Тем более матери 
тяжело сейчас быть одной. Так и по- 


ре, уехали. На прощание Юля только и 
сказала матери: «Вот видишь, мама, 
как все обернулось. Я тебя предуп- 
реждала, ты не послушала. А теперь 
утебя на меня какие обиды? Я отвас с 
отцом ничего не получила, значит, живи 
с той, кто получил все. Пусть она тебя 
дохаживает. Прости, мама, но, прав- 
да, мы с мужем так заняты, что натебя 
у нас времени не будет...» 


АБА КАТЯ молча собра- 
ла свои пожитки и ушла к 
‚ своей давней подруге. 

’ Вместеони нашли съемную 
квартиру. И она сталатам жить. За все 
время дочери ни разу не поинтересо- 
вались, гдеи как живет мать. Баба Катя 
подозревала, что они перестали об- 
щаться. 

Недавно, месяца два назад, под- 
руга взяла бабу Катю с собой в де- 
ревню. Они приехали туда уже вече- 
ром. Остановились у родственницы 
подруги. Та натопила баньку, после 
баньки собрала стол и налила подру- 
гам домашней наливочки. После вы- 
питого завязался откровенный разго- 
вор. Баба Катя поплакала даже, 
когда рассказывала про себя. 
Шесть лет прошло, а душа болит 
как в первый день. Теперь еще и 
оттого, что осталась одна-одине- 
шенька. Даже внучки ее не искали. 
А как они ее любили раньше! 

Хозяйка застолья пожалела 
Катерину, даи призналась, что зна- 
ет о ней все от ее подруги. И при- 
гласила к себе Катерину не просто 
так. 

«Сосед у меня вдовец, не пьет, не 
курит, богатый, живет, черт крюком 
не достанет, как говорится. Ищет себе 
женщину. Наши-то деревенские бабы 
табуном к нему ходят, а он - нет, нико- 
го не хочет. Городскую хочет, чтобы 
хозяйство вела культурно, не ругалась 
матом и обязательно красивая была. 
Вот ты заладила все: баба Катя, баба 
Катя. А какая ты баба-то - ух, кровь с 
молоком еще! Красавица ты, Катери- 
на, как раз ему подходишь. Завтра с 
утра устроим смотрины, поняла!? Хва- 
тит кукситься, заживешь, как короле- 
ва. Домашнее хозяйство тебе знако- 
мо, по разговорам-то дом вон какой 
у вас был. Так что все, дорогая, за- 
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История 
тенге 


26 лет назад, 15 ноября 1993 
года, в обращение вышел казах- 
станский тенге, заменивший совет- 
ский рубль. 

Тенге был введен в обращение 
согласно Указу Главы государства 
«О введении национальной валю- 
ты Республики Казахстан» от 12 но- 
ября 1993 года. 

Название «тенге» происходит от 
средневековых тюркских мелких се- 
ребряных монет «денге» или «тань- 
га», от которых произошли также 
название русской монеты деньга (пол- 
копейки) и слово деньги. 

Республика Казахстан стала од- 
ной из последних стран СНГ, пустив- 
ших в оборот национальную валюту. 

Подготовку к вводу националь- 
ной валюты решили провести в об- 
становке строгой секретности и нуж- 
но было набрать группу, которая зай- 
мется важнейшим государственным 
делом. Прежде всего, требовались 
художники, которые создадут 
будущего тенге. Причем за очень ко- 
роткий срок. Если, к примеру, англий- 
ский фунт рисовали шесть лет, то ка- 
захстанским специалистам было от- 
ведено на работу менее года. В твор- 
ческую группу по созданию тенге 
вошли Тимур Сулейменов, Мендыбай 
Алин, Агымысалы Дузельханов и 
Хайрулла Габжалилов. 

Ими были разработаны несколь- 
ко эскизов банкнот. В первом вари- 
анте преобладал казахский орнамент. 
Во втором банкноты были похожи на 
американский доллар, в третьем - на 
голландскую валюту с ультрасовре- 
менной трактовкой изображения. Чет- 
вертый вариант был исполнен с порт- 
ретами выдающихся казахских дея- 
телей науки и культуры - основателей 
казахской государственности. Имен- 
но они был т выбран. ‚Размеры купюр 


ка свои девичьи секреты доверяла 
только ему. Когда она окончила 8 
классов, отец сильно заболел. И 
она не пошла учиться дальше, а оста- 
лась дома ухаживать за ним. Мама 
работала на заводе стекловолок- 
на ткачихой. 

Завод был огромным, работал на 
оборонку, поэтому считался закры- 
тым производством. Папа до бо- 
лезни тоже там работал слесарем. 
Родители были на хорошем счету, 
их постоянно награждали, их фо- 
тографии висели даже на город- 
ской доске почета. Катя гордилась 
ими. 

“Когда отца не стало, мама при- 
вела ее на свой завод. Авторитет 
родителей в коллективе помог Ка- 
тюшке. Вначале ее пристроили на 
курсы крановщиц, а после их окон- 
чания она стала работать в цеху го- 
товой продукции. 

Катя с первого дня полюбила 
завод. Мама провела ее по всем 
цехам от начала до конца. Катя 
была в полном восторге. Еще бы - 
из простых стеклянных шариков, 
которые проходили тепловую об- 
работку, получалась тонкая нить. И 
вот потом из этих тонких нитей тка- 
ли настоящую ткань, которая плы- 
ла по конвейеру белым, сияющим 
как иней на снегу, полотном. Катя 
смотрела на это чудо и поража- 
лась, как ткачихи ткут разные узо- 
ры на полотне, и оно сияет, как пар- 
ча. После всех проверок на проч- 
ность ткань укладывали в большие 
рулоны и отправляли на заводы, где 
строили самолеты. Она шла на раз- 
ного рода утеплители. Из нее изго- 
тавливали еще много чего, но это 
уже являлось секретом оборонных 
заводов. 

При заводе были своя больни- 
ца и профилакторий. Санаторно- 
курортное лечение каждый рабо- 
тающий на заводе мог пройти в лю- 
бой точке Советского Союза. Был 
огромный Дворец культуры, биб- 
лиотека, детские сады. 

Катя стала работать крановой, 
осознавая, что она частица огром- 
ного механизма, который делает 
столько важного для обороны Ро- 
дины. Она в работу вкладывала все 
свои силы и душу. Когда надо было 
задержаться на работе, остава- 
лась. Когда надо было выступить 
на смотре художественной само- 
деятельности или на заводской 
спартакиаде, опять оказывалась в 


доме. Катя с Никитой не заметили, как 
выросли дети. 

Девочки после школы получи- 
ли высшее образование. Юля ста- 
ла доктором, Света учителем. Ро- 
дители сыграли им свадьбы, и дети 
зажили отдельно. После свадьбы 
Юля уехала с мужем, тоже докто- 
ром, на Север, там врачи были нуж- 
нее и зарплата куда выше, чем в их 
городе. Поехали подработать лет 
на пять, а задержались на всю 
жизнь. У них родились дети - два 
мальчика. Каждое лето они шум- 
ной ватагой приезжали в родитель- 
ский дом и подолгу гостили. 


ВЕТА ЖИЛА в родном 
городе. Ее муж работал 
на заводе, она в школе. 

"У них было две дочери. 

Ил они в трехкомнатной квартире. 
Девочки Светы, можно сказать, вы- 
росли с дедушкой и бабушкой, кото- 
рыебыли уже напенсии. Родители все- 
гда заняты, а дедушка и бабушка толь- 
ко рады помочь дочери. Она никогда 
не ходила по больницам с детьми, на 
каникулах родители давали дочери от- 
дохнуть, забирая внучек к себе. 

Мать с отцом были рады за доче- 
рей. Все у них сложилось: и мужья хо- 
рошие, и дети растут и не огорчают. 

Баба Катя, теперь ее звали уже 
так, баловала их, готовила им то, что 
они любят, ходиласними гулять, в кино 
или в парк. На каждый праздник деды 
дарили внучкам и дочке подарки. 

А когда летом приезжала Юля 
с семьей, Света с детьми тоже по- 
стоянно находилась у родителей. 
Дом большой, всем места хватало. 
Мама Кати к тому времени умерла, 
ивее комнате устроили детскую, с 
большим телевизором, шкафами 
для игрушек и книг. 

Когда дочери с внуками гостили у 
родителей, их счастью не было преде- 
ла. Дед Никита ходил с мальчиками на 
рыбалку, баба Катя с девочками во- 
зилась в огороде и на кухне. Дом ки- 
пел как улей, все были чем-то заняты 
целый день, а вечерами садились в 
саду за большой стол, накрытый ба- 
бой Катей. 

Но счастье бабы Кати оборвалось 
шесть лет назад, когда умер дед Ни- 
кита. Неожиданно. Утром она встала, 


решили, без обид и претензий. Толь- 
ко уезжая, Юля посоветовала мате- 
ри не переписывать дом на Свету. 
Так и сказала: «Мама, оставайся хо- 
зяйкой своего дома. Вы с папой его 
строили, тебе в нем доживать. Мы 
как приезжали, так и будем приез- 
жать. Ты у нас одна. Перепишешь 
дом на Светлану, хозяйкой там уже 
не будешь, и кто знает, как поведет 
себя сестра». 

Баба Катя после похорон ходила 
как неживая, ей было все равно, что 
делается у нее в доме. Света с семьей 
переехали, затеяли ремонт. Целыми 
днями в доме работала строительная 
бригада. На это время баба Катя ухо- 
дила к подругам, в церковь или шла на 
могилку к своему любимому Никите и 
подолгу сидела возле него. Иногдаона 
приходила на кухню и хотела, чтобы 
отвлечься, что-то приготовить для вну- 
чек, но Света запретила. Они на пра- 
вильном питании и вее пирогах уже не 
нуждаются. 

Когда прошел год после похорон, 
приехала Юля. Она удивленно огляде- 
ла дом, где уже не было родительско- 
го тепла. Еще больше удивилась, ког- 
да узнала, что Света оформила его на 
себя. Одна вступила в наследство и 
все сбережения, машину тоже пере- 
писала на себя. Оказалось, что она не 
допустила мать до нотариуса. А та и 
не противилась, тогдаей было без раз- 
ницы, что происходит, у нее не было 
сил противостоять Свете, она ей до- 
веряла. Никогда, даже в страшном 
сне, не могла представить, что Света 
все заберет себе, не поделится с се- 
строй. 

У Светы было одно оправдание: 
«Вы живете богато, в год по два раза 
выезжаете то в Египет, то в Эмираты, 
то в Турцию. Дети учатся за границей. 
Открыли свой медицинский центр и 
гребете деньги. А мы с мужем на свои 
мизерные зарплаты отдохнуть нор- 
мально не может. Девочкам придан- 
ное не собрали. А теперь у них хоть 
отдельные квартиры. И что я плохого 
сделала? А вот мать ходит по дому 
как привидение и только мешает нам 
жить нормально!» 

На годовщину пришло совсем 
мало народа. Юля с мужем побыли на 
обеде, сходили на кладбише и, не 
предъявляя никаких претензий к сест- 


тит кукситься, заживешь, как короле- 
ва. Домашнее хозяйство тебе знако- 
мо, по разговорам-то дом вон какой 
у вас был. Так что все, дорогая, за- 
муж мы тебя отдадим, и точка!» 

Утром пришел «жених». Посиде- 
ли, попили чайку, и он пригласил Кате- 
рину ксебе домой, присмотреться, как 
он живет. Так сразу и сказал, что не в 
том они возрасте, чтобы хороводы 
водить. А Катерина и вправду краса- 
вица, ему очень понравилась. И чтобы 
не слышал больше, что она называет 
себя бабой Катей. 

Катерина посмотрела: все чисто, 
красиво, доброе хозяйство, да и хо- 
зяин неплохой мужчина. Видныйтакой. 
Осталась она у него. 

И вот теперь возвращается с лег- 
ким сердцем, что избавилась от тако- 
го «жениха». Поняла, что лучше ее 
Никиты нет и никогда не будет. Не за- 
хотела она чернить память мужа, тор- 


говаться с совестью и зариться на чу-- 


жое богатство. 

По приезде она отдохнула, вече- 
ром пригласила подружек. И, расска- 
зывая им про новые впечатления, горь- 
ко заплакала, сказав: «Просто встре- 
тились два одиночества, развели у 
дороги костер, а костру разгораться 
не хочется, вот и весь разговор...» 

Так бы и жила в своем горьком 
одиночестве баба Катя, если бы од- 
нажды к ней не пришла ее младшая 
внучка с женихом. Она радостно об- 
няла бабу Катю и, наплакавшись вме- 
сте с ней, сказала: «Ты прости меня, 
бабуля, я все эти годы только о тебе и 
думала. Я так люблю тебя! Скоро вы- 
хожу замуж. И когда рассказала сво- 
ему будущему мужу о тебе, он ска- 
зал, что без тебя у нас свадьбы не бу- 
дет. А после свадьбы ты будешь жить 
только с нами!» 


ЕЙЧАС Баба Катя живет 
с внучкой. Светлана в 
доме дочери бывает ред- 
ко. Но каждый раз, ког- 
да приходит, просит мать вернуть- 
ся. Баба Катя отвечает: «Нет, до- 
ченька, предавший раз, предаст и 
второй. Стара я, и скоро за мной 
уход понадобится, а ты не смо- 
жешь, я это уж точно теперь знаю. 
В беде не смогла меня понять и не 
поддержала, а теперь чего уж 
звать. Простила я тебя, но знай, что 
еще одного предательства уже не 
переживу...» 


М. КОЧЕРОВА. 


ретами выдающихся казахских дея- 
телей науки и культуры - основателей 
казахской государственности. Имен- 
но он и был выбран. Размеры купюр 
долго не обсуждали - они должны 
были подходить под размер счетных 
машин советского образца. Выбира- 
ли еще и такие параметры, чтобы 
было меньше отходов дорогой бу- 
маги. 

15 ноября 1993 года тенге вве- 
дены в обращение в соотношении 
1 тенге = 500 рублей. 

В 1995 году в Казахстане от- 
крылась Банкнотная фабрика. 

Первая партия тенге была на- 
печатана за границей, в Англии. 

Первые монеты чеканились в 
Германии. 

Так получилось, что к 15 ноября 
ни в Казахстане, ни за рубежом раз- 
менную мелочь подготовить не успе- 
ли. Банкноты были готовы, а монеты 
чеканить еще не начали. Тогда приня- 
ли решение отпечатать тиыны в бу- 
мажном варианте. Они были выпол- 
нены в виде банкнот номиналом 1, 2, 
5, 10, 20, 50 тиын. Однако эти банкно- 
ты быстро изнашивались, и пока им 
на смену не пришли монеты, их по- 
стоянно допечатывали в Англии, во- 
зили в Казахстан самолетами. 

Современный дизайн нацио- 
нальной валюты включает все го- 
сударственные символы, изобра- 
жения архитектурных объектов и 
природных ландшафтов страны. У 
казахстанского тенге около 20 сте- 
пеней защиты. Поэтому он в числе 
самых защищенных валют мира. 

12 декабря 2018 года Указом 
Президента Республики Казахстан 
утверждена новая концепция ди- 
зайна национальной валюты Казах- 
стана, согласно которой в дизай- 
не казахстанских банкнот и монет 
будут использоваться надписи 
только на государственном казах- 
ском языке. В предыдущей версии 
концепции было указано, что на 
банкнотах и монетах «используют- 
ся надписи на государственном и 
русском языках», согласно кото- 
рой в оформлении тенге употреб- 
лялись надписи на казахском и 
русском. Так, на реверсе банкнот 
тенге на русском языке указан 
номинал, а также представлено 
предупреждение о том, что под- 
делка преследуется по закону. 

26 апреля 2019 года вышли мо- 
неты с надписями на латинской 
графике. 


Куржункульское РУ АО «ССГПО» 


Бригадир научастках основного производства 
Требование: высшее илипослесреднее образова- 
ние «Открытая разработка МПИ»; «Обогащение» 


Электрослесарь (слесарь) дежурный 

и по ремонту оборудования 
Требования: полное среднее образование, удо- 
стоверение по профессии, стаж работы. 


Контактные телефоны: 8-704-082-42-07, 2-07-43 


или по адресу: Куржункульское РУ, 
отдел планирования и оплаты труда. 


г. Рудный: 3-11-54 - Са!-центр АО «ССГПО» 
(ул. Ленина, 16, каб. №107). 
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Калинина 
Валентина Владимировна 


ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 

по предварительной записи 
г. Костанаи, 

ул. Победы, 115, каб. 9, 

т. 8-777-791-91-44. 


ПН-ЛІЛ? 70) 19 со 10- 15 


КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА 

- лечение псориаза 

- выпадение волос 

- облысение 

- грибковое заболевание 
ногтевых пластинок 

- заболевания, передающиеся половым путем 


с - вЫ Х 


ТАРБАКОВА 
Алмагуль Коныртаевна 
педиатр 


Специализация: заболевания периода новорожденности, 
гастроэнтерологии, аллергологии, неврологии, 


Ё*_- 
г. Костанай, ул. Чкалова, 14“а” ; 


а “Забота”) 


БЫТОВАЯ Т ЕХНИКА | 


1 мкр., ТК “ДЕКО” ‘екольный зай 
мыры а” 


“Хоумбанк” 


КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ | 
НАРДИОЛОГИЧЕСНИЙ ЦЕНТР | 


На аппарате энспертного нласса 


сердца 

артерий и вен шем (брахиоцефальные сосуды) 
с функциональными пробами 

артерий нимнних н 

вен нимчних нонечностей 


Кардиологи | Невропатолог 
Нейрохирург | Эндокринолог 
Стентирование артерий за один день 


Коронарография | Лечение болевого синдрома: 
(радиочастотная ант. 


т.: 8 (7442) 399- 103, 


асе виды г. Қостанай, 
(си 4 мая, 131 (норпус 2) 


Лицензия №17017125 от 03. 10. 2017 выдана Управлением здра! 


Сделаем балкон 
УЮТНЫМ 


51 1: 22 деревянные 
ШІ пластиковые РАМЫ 


Уважаемый 


Сергей Олегович | 
КОЗАЧЕНКО! ! 
От всей души поздравляем | 


Вас с юбилеем! Желаем Вам № 
удачи в работе, больших № 
ичных достижений и успе- 
в Вашим воспитанником. 
Счастья и крепкого 
здоровья! 


Спортсмены | ) 


отделения плавания № 
өзімде иихродители. ) | 


Есе 5227)! } 
рриди 19С 


ә мкр 0720/Ке?75) КО Е Ш УН 


ВЕТВЬ ИННА ЛЕОНИДОВНА 


ие аЗоть И" 9 90 1 


81747.739:78206] 20:290044 часов, ВЕ выходной 


ТОО “КАЗ ИНТЕР УГОЛЬ” 
ААУ" 


«Богатырь - 11 000 
— убарколь - 16 000 
Жа) алын - 17 500 


(71436) 3-90-44. 
8-777-304-31-96 


(Тобол, угольный тупик). 


т деревянные 
пластиковые РАМЫ 


АЯ. ‘Забота’ ) 


: внутренняя 
№8 наружная отделка 
” ж балконов, лоджий 


пн, ср, пт - тут вт, чт - 13.00-17.00 
сб - 12.00-14.00; вс - вых 


ПРОФЕССИОНАЛЬНА 


5 мкр., КБК Л сточка”зходмае БРЕСТ. е 


КУПЛЮ ИНОМАРКИ 


с пробегом, в хорошем состоянии, 
за наличный расчет. 


Если имеются неисправности - 
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ента очень предметно. В нем 
го вопроса бы он ни касался. 


В течение трех лет должна быть 
решена программа поддержки 
малообеспеченных многодетных 
семей. 

Одним словом, Послание пре- 


ложится на государственный орган, 
ане на гражданина или бизнес. 
Наша жизнь - это цены на про- 
дукты первой необходимости. В По- 
слании президент тоже уделяет это- 


ее функции, а защита населения, тог- 
да и уважения к ней будет больше. 


Создание специального отде- 
ла при Администрации президен- 
та, который будет следить за тем, 


как реагируют на обращения услуг». 

граждан на всех уровнях власти, ...Нельзя забывать и об «эконо- Александр ЯЦЕНКО, 

тоже направлено на защиту людей. —мике простых вещей». депутат городского 
Как и сбор в суде дополнитель- Большой раздел Послания по- маслихата, 

ных сведений о человеке и его дея- свяшен вопросам социальной директор 


ниях, причем ответственность за это 


му внимание, отмечая, что они вы- 
соки - «от продуктов питания до 
одежды и стоимости различных 


поддержки, жилищной проблеме. 


В этом году в рамках государственной 
Программы развития продуктивной 
занятости и массового предприниматель- 
ства «Енбек» в Лисаковске по грантовому 
финансированию была предусмотрена 
выдача солидных выплат. Безвозмездных. 


поваром на производ- 
стве. Она смогла устро- 
иться в столовую Кур- 
жункульского рудника. 

После того как Каб- 
жановы купили свою 


первую малометраж- 


зидента читается как документаль- 
ный роман. Хорошо, если он будет 
реализован на деле. 


ТОО «Лисаковсктранссервис». 


да старшая дочь пошла 
в сад. Хотелось, чтобы 
ее маленькая принцесса 
была красивой. А потом 
Замира занялась танца- 
ми, вокалом. Так заро- 
дилась традиция шить 


удовольствием предло- 
жением воспользова- 
лась. После получения 
гранта, АСП, правда, 
платить семье переста- 
ли. С учетом грантовых 
средств их доход пре- 


шая отде- ную однокомнатную новое платье к любому высил необходимый по- 
уживания РЕДНАЗНА- сестры ее папы. Сколь- квартиру, они решились мероприятию, клюбому рог. Но многодетная 
- филиала ЧЕНЫ они для ко себя помнит, обшива- на второго ребенка. Так празднику, событию, мама этим не опечали- 
а Поливо- тех, кто бук- ла кукол, затем себя, семь лет назад на свет выступлению. Появи- лась. Говорит, она ни- 
на Викто- вально с нуля все, что можно было. В появилась малышка За- лись заказы от знако- когда не просила помо- 
›аботала, готов начать свое соб- трудные для семьи вре- мира. мых. Люди стали сове- ши, предпочитает зара- 
туально в ственное дело. Речь идет мена перешивала, под- Многодетными Каб- товать начать зарабаты- батываты сама. Теперь у 
›визации, о 2 грантах в размере до гоняла, что позволялоей жановы становиться не вать этим ремеслом. нее появился такой 
\тельный 100 МРПи 22 грантах до шанс. На грантовые 
тературы 200 МРП. Если быть точ- деньги она купила швей- 
жи «Круг нее, о 24 судьбах, изме- ные машинки, оверлок, 
го чте- нить которые к лучшему СЛ ій йе ы; та е Ш 2 ШИЕ — распошивалку по трико- 
и предназначена эта тажу, манекен, утюг, от- 
место в Программа. париватель. На все это 
конкурсе Освоить их предла- многодетной семье 
2 лэпбуку галось безработным вряд ли бы удалось 
ли «Чело- гражданам, людям, нуж- де за выкроить деньги. По 
заведую- дающимся в поддержке проекту, защищаемому 
м обслу- государства. Тем, кто перед комиссиями, 
тральной готов что-то делать, Асель Уалихановна бу- 
Салтанат развивать свои навыки и выглядеть не хуже дру- дет специализироваться 
таланты и тем самым в гих. Однако мама Асем на изготовлении детской 
а Викто- итоге зарабатывать. не считала это занятие одежды. Ее домашняя 
ітанат Те- Стоит ли говорить, что серьезным. А потому мастерская заработала 
‚ награж- для людей, не имеющих видела ее, скажем, юри- совсем недавно, но она 
ами и па- достаточного дохода, стом. И, окончив школу, уже полностью погло- 
‚зами. потерявших или не су- Асем Кабжанова (семья щена созданием комп- 
мевших найти работу, ее к этому времени пе- лектов национальной 
}АСИНА. выданные на дело 200 реехала в Лисаковск) одежды для малышей на 
МРП, или 505 тысяч тен- поступила в ЛТК на пра- обряд «тұсау кесер» - 
ге, - это неплохое под- воведа. Правда, забегая разрезание пут. Есть у 
спорье. Тех, кто смогих вперед, скажу, что по нее готовые платья для 
выиграть, бесплатно полученной специально- принцесс, фартуки для 
еше и обучали азам ве- сти девушка не работа % 7 злқенғ-ан школьной формы... Да 
дения бизнеса. Люди лани дня. Не ее это. много чего. Теперь 
ахстану прошли, не выезжая из Любовь свою Асем 4 Г ЖЕ | 9-5 0 надо будет нарабаты- 

2020», в Лисаковска, курсы «Ба- Кабжанова встретила вать клиентуру. 
а готов- стау бизнес» и «Жас здесь, в Лисаковске. А Сегодня Асем Уали- 
ования кәсіпкер», получили со- потом поехала с супру- хановна увлечена но- 
чрезвы- ответствующие серти- гомк нему в Красногор- ә ИМ Ң ҢҚҢ-- вым делом. Говорит, 
ы фикаты. Теперь у них ское. Там молодые про- 7, 77 что не разочаровалась 
туации. есть право участвовать жили пять лет в кварти- в идее сделать его глав- 
ей, сух- и в конкурсе на гранто- ре, по соседству с кото- ным. Она даже позволя- 
ых, обо- вое финансирование их рой были уже брошен-- ее ' п т ет себе мечтать о том, 
зоспаса- бизнес-идеи, и на полу- ные, пустующие, холод- что когда-нибудь у нее 
5ы орке- чение микрокредита для ные. Приходилось все о появится своя мастер- 
циональ- развития бизнеса. это отапливать, но ре- я ская. Машинки шумят 
ной СВЯ- Лисаковчанка Асем зультатов это давало 22. 12 | все-таки. Да и клиентов 
вителей Кабжанова одна из тех, все меньше и меньше. планировали. Но о тре- Был момент, когда принимать лучше в осо- 

кома», кто этой возможностью Там, в Красногорском, тьем малыше мечтали. Асем Уалихановна бом месте. 
людей воспользовался. Она юрист Асем Кабжанова Рискнули. И четыре даже прошла платные В ходе нашего раз- 
й одеж- получила от государства освоила совсем новое года назад у них родил- курсы кройки и шитья, говора выяснилось, что 
е ЧС ее безвозмездный грант в дело: отработала три ся сразу третий и чет- чтобы быть не просто о помощи государства 
гь на не- размере 505 тысяч и за- года карьерным пова- вертый ребенок - двой- увлеченной самоучкой, ее семье как многодет- 
) купила оборудование ром в АО «Шаймер- няшки Дамир и Мадина. но и приобрести про- ной Асем Кабжанова 
ГОВНОСТЬ для своей, пока еще ден». Одним словом, ра- Теперь в этой семье фессиональные навыки. даже не думает. Она 
" города домашней, швейной ма- ботать эта молодая жен- двое мальчиков и две Хотя полноценно, анеот благодарна за то, что 
влетво- стерской. А ведь совсем шина не боялась никог- девочки. Много и хло- случая к случаю, зара- дали грант. Но, говорит, 
ь, конеч- недавно она и не мечта- да. Так же, как и что-то пот, поводов расти и батывать шитьем воз- очень хотела бы не по- 
он жур- ла о таком изменении в менять в жизни. развиваться, работать, можности пока не пред- падать в разряд тех, кто 
тросы к жизни. Асем Уалиханов- В 2009 году Асем думать о перспективах ставлялось. Единичные может нуждаться. И 
оснаще- на находилась в декрет- Кабжанова вместе с иотом, что пора рабо- заказы были, но мало. удивилась, когда я рас- 
\иониру- ном отпуске с третьими мужем и первенцем, сы- тать на себя. Кстати, се- В апреле этого года сказала ей, что с 2020 
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